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Introduccion 


El FT-818 es un novedoso transceptor portatil, compacto, de toda onda y multimodal 
proyectado para las bandas de radioaficionados MF/HF/VHF y UHF. Dicho equipo -con 
una cobertura para las bandas de 160-10 metros, asi como para las de 6 m, 2 m y 70- 
incluye ademas la explotacién en los modos de Banda Lateral Unica, OC, AM, FM y 
Digitales, poniendo a disposicién del usuario el conjunto mas amplio de modalidades de 
funcionamiento que existe hoy en dia en el campo de las comunicaciones moviles. 


EI transceptor FT-818 - previsto para ser utilizado ya sea con una fuente de CC externa o 
con acumuladores internos -suministra 6 vatios de potencia de salida provenientes de una 
unidad de alimentacién exterior de 13,8 voltios. Al utilizar la Bateria de Hidruro Metdalico 
de Niquel SBR-32MH u 8 pilas alcalinas tipo “AA” (no incluidas), el transceptor proveera 
en forma automatica una potencia de salida equivalente a 2,5 vatios. 


El Despliegue de Cristal Liquido plurifuncional incluye una luz de fondo tanto Azul como 
Ambar, la cual se puede inhabilitar para conservar la energia de la bateria. Dicho visual- 
izador cuenta con un indicador de grafico de barras para el nivel de potencia de salida, 
de tension del Control Automatico de Nivel, de la Relacién de Onda Estacionaria y del 
nivel de modulacion. Este también incluye una variedad de iconos indicadores de estado, 
ademas de la presentacién visual de funciones de tres teclas selectoras del transceptor (la 


(4), G9 y C4). 


Entre las avanzadas caracteristicas de funcionamiento del FT-818, éste posee muchas 
incorporadas solamente en transceptores de estacién base grandes. Tales caracteristi- 
cas incluyen: Dos Osciladores de Frecuencia Variable; el Funcionamiento en Frecuencia 
Compartida; la Desviacién de FI; un Clarificador (“R.I.T.”); un Supresor de Ruidos de FI; la 
opcién Rapida/ Lenta/ Automatica o Desconexion del Control Automatico de Nivel; control 
de Ganancia y Silenciamiento; Optimizaci6n del Punto de Intercepcién y un Atenuador de 
la seccién de entrada del receptor; recepcién en AM de Ondas Aeronauticas; recepcién 
de radiodifusién por AM y FM; conmutacién VOX; un Teclado Electrénico Integrado; Tono 
Telegrafico Ajustable; la Conmutaci6n Automatica del Repetidor en FM (ARS); Codifica- 
dores y Decodificadores CTCSS Integrados; un Sistema de Transpondedor con Verifi- 
cacioén Automatica de Distancia (ARTS); Registro Automatico de Memorias del Sistema 
de Busqueda Inteligente “; un Analizador de Espectro; 200 memorias mas Canales Reg- 
ulares, aparte de Memorias para Limites de Banda; la Denominacién Alfanumérica de 
Canales; una funci6n de Apagado Automatico (APO) y de Temporizacidon de Intervalos de 
Transmision, la capacidad de Interconexi6n con un Computador asi como un modo de 
Duplicaci6én. 


Le recomendamos encarecidamente que lea todo el manual, de modo que pueda famil- 
iarizarse mejor con todas las extraordinarias ventajas que le ofrece este fascinante Tran- 
sceptor Portatil FT-818. 


Precauciones de seguridad 


Como observacién previa, debe tenerse en cuenta que la empresa no se hace responsable de los dafos sufridos 
por el cliente o por terceros durante el uso de este producto, asi como tampoco por fallos ni averias que se produz- 


can durante el empleo o mal uso de este producto, excepto bajo provisién legal expresa. Tipo y significado de los 


signos. 
Tipo y significado de los signos 


/\\ PELIGRO 
/A\ ADVERTENCIA 


/A\\ PRECAUCION 


Tipo y significado de los simbolos 


Por ejemplo, 


debe desconectarse la alimentacion eléctrica. 


Este simbolo indica la posibilidad de que el usuario o las personas en las 
inmediaciones sufran heridas graves o mortales si se ignoran estas instrucciones y 
el producto se manipula indebidamente. 


Este simbolo indica la posibilidad de que el usuario o las personas en las 
inmediaciones sufran heridas graves o mortales si se ignoran estas instrucciones y 
el producto se manipula indebidamente. 


Este simbolo indica la posibilidad de que el usuario o las personas en las 
inmediaciones resulten perjudicadas fisicamente o sufran dafios si se ignoran estas 
instrucciones y el producto se manipula indebidamente. 


Acciones prohibidas que no deben intentarse, para garantizar el uso seguro de la radio. 
significa que se prohibe el desmontaje. 


Precauciones que deben seguirse para garantizar el uso seguro de la radio. Por ejemplo, & significa que 


AN PELIGRO 


No utilizar el dispositivo en "regiones o aeronaves 
y vehiculos en los que su uso esté prohibido" 
como por ejemplo en hospitales y aviones. 

Puede afectar a los dispositivos electronicos y médicos. 


No utilizar este producto mientras se conduzca o 
si se conduce una motocicleta. Puede ser causa 
de accidentes. 

Detener el vehiculo previamente en un lugar seguro 
antes de que el dispositivo vaya a ser utilizado por el 
conductor. 


No conectar el dispositivo en presencia de 
generacion de gas inflamable. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y explosion. 


Nunca debe tocarse la antena durante la transmision. 
Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No transmitir en lugares muy concurridos en 
consideracion de las posibles personas portadoras 
de dispositivos médicos como marcapasos. 

Las ondas electromagnéticas del dispositivo pueden 
afectar al dispositivo médico, siendo la causa de 
accidentes originados por mal funcionamiento. 


Cuando se apague una alarma con la antena 
externa conectada, interrumpir de inmediato la 
alimentacion eléctrica de la radio y desconectar la 
antena externa. 

De no hacerlo puede ser causa de incendio, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


No tocar ningun liquido que drene de la pantalla 
liquida con las manos desnudas. 

Existe riesgo de quemaduras de origen quimico si el 
liquido entra en contacto con la piel 0 con los ojos. Si 
fuera el caso, buscar asistencia médica de inmediato. 


AN ADVERTENCIA 


No utilizar tensiones diferentes a la tension de 
alimentacion especificada. 

De hacerlo puede ser causa de incendio y descarga 
eléctrica. 


No transmitir de manera continuada durante 
periodos largos de tiempo. 

Puede causar el aumento de la temperatura del cuerpo 
principal y provocar quemaduras y fallos debidos a 
sobrecalentamiento. 


No desmontar ni modificar el dispositivo. 
Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No utilizar fusibles diferentes a los especificados. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y fallo del 
equipo. 


No permitir que los objetos metalicos como cables, 
ni el agua, penetren en el interior del producto. 
Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 
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No manipular el enchufe de conexi6on, conector, 
etc. con las manos humedas. Tampoco enchufar ni 
desenchufar el enchufe con las manos himedas. 
Puede ser causa de heridas, fugas de liquido, 
descargas eléctricas y fallo del equipo. 


Si la radio genera humo u olores extrafios, 
interrumpir la alimentacion eléctrica y desconectar 
el cable de alimentacion de la toma de corriente. 
Puede ser causa de incendio, fugas de liquido, 
sobrecalentamiento, dafios, llamas y dafios en el 
equipo. Contactar en ese caso con nuestro servicio de 
atencion al radioaficionado o con el minorista donde 
adquiri6 el dispositivo. 


Mantener limpios en todo momento los terminales 
del enchufe de conexion y las areas adyacentes. 
De lo contrario puede ser causa de incendio, fugas de 
liquido, sobrecalentamiento, rotura, fuego, etc. 


No retirar nunca el portafusible del cable de 
alimentacion CC. 

Puede ser causa de cortocircuito originando un posible 
incendio. 
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NO 


Precauciones de seguridad 


Desconectar el cable de alimentacion y los cables 
de conexién antes de incorporar elementos 
adquiridos por separado y de la sustitucion del 
fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


Para enchufar y desenchufar el cable de 
alimentacion no tirar del mismo, asi como tampoco 
de los cables de conexion. 

Sujetar por el enchufe o el conector para desenchufar. 
De no hacerlo puede ser causa de incendio, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


No colocar el dispositivo en lugares en los que 
pueda humedecerse facilmente (por ej. cerca de 
un humidificador). 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


Cuando se conecte un cable de alimentacion CC, 
prestar la debida atencién para no confundir los 
polos positivo y negativo. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No utilizar cables de alimentacion CC diferentes al 
incluido o especificado. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No doblar, torcer, tirar, calentar o modificar el 
cable de alimentacion y los cables de conexion de 
manera indebida. 

Puede ser causa del corte o dafio de los cables y 
originar incendio, descargas eléctricas y fallo del equipo. 


Abstenerse de utilizar los auriculares y cascos a 
un volumen elevado. 

La exposicién continuada a volumenes elevados 
puede ser causa de problemas de audicion. 


No utilizar el dispositivo cuando el cable de 
alimentacion y los cables de conexién estén 
dafiados, ni cuando el conector de alimentacion 
CC no pueda enchufarse firmemente. 

Contactar en ese caso con nuestro servicio de 
atencion al radioaficionado o con el minorista donde 
adquirid el dispositivo, ya que puede ser causa de 
incendio, descarga eléctrica y fallo del equipo. 


Seguir las instrucciones proporcionadas cuando 
se instalen elementos adquiridos por separado y 
se proceda a la sustitucion del fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 
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No utilizar el dispositivo cuando se desconecte la 
alarma. 

Por motivos de seguridad, extraer el cable de 
alimentacion del equipo de alimentacién CC conectado 
al producto de la toma de corriente. 

Asimismo, no tocar nunca la antena. Puede ser causa 
de incendios, descargas eléctricas y fallo del equipo 
por truenos. 


AN PRECAUCION 


No colocar este dispositivo cerca de ningun 
instrumento generador de calor ni en ningun lugar 
expuesto a la luz directa del sol. 

Puede ser causa de deformacion y decoloracion. 


No colocar este dispositivo en un lugar en el que 
haya exceso de polvo y humedad. 

De hacerlo puede ser causa de incendio y fallo del 
equipo. 


Permanecer tan alejados de la antena como sea 
posible durante la transmision. 

Una exposicién a largo plazo a la_radiacion 
electromagnética puede tener efectos negativos sobre 
el cuerpo humano. 


No limpiar la caja utilizando disolvente, benceno, etc. 
Utilizar un pafio suave y seco para limpiar las manchas 
de la caja. 


Mantener fuera del alcance de los nifios pequefios. 
En caso contrario, podria provocar lesiones en los 
nifios. 
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No tocar los componentes emisores de calor. 
Cuando se utilice durante un periodo de tiempo 
prolongado, la temperatura de los componentes 
emisores de calor subira, siendo causa de quemaduras 
si se tocan. 


Cuando se utilice el dispositivo en un coche 
hibrido o de bajo consumo de combustible, realizar 
con el fabricante del vehiculo las comprobaciones 
necesarias antes del uso. 

Es posible que el dispositivo no pueda recibir 
transmisiones normalmente debido a la influencia 
de ruidos provenientes de los dispositivos eléctricos 
(inversores, etc.) incorporados en el vehiculo. 


Por motivos de seguridad, desconectar la 
alimentacion eléctrica y extraer el cable de 
alimentacion CC conectado a la toma de 


alimentacion CC cuando el dispositivo no vaya a 
ser utilizado durante un largo periodo de tiempo. 
De no ser asi, puede ser causa de incendio y 
sobrecalentamiento. 


No colocar objetos pesados sobre el cable de 
alimentacion ni sobre los cables de conexi6n. 
Podria dafiarse el cable de alimentacion y los cables 
de conexion, siendo causa de incendio y de descarga 
eléctrica. 


No transmitir en las proximidades de un aparato de 
television o de radio. 
Puede ser causa de interferencia electromagnética. 


No utilizar productos opcionales diferentes a los 
especificados por nuestra empresa. 
De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


No situar el dispo: © sobre una superfi 
inestable o inclinada, ni en ningun lugar en el que 
haya mucha vibracion. 
El dispositivo puede caer, siendo causa de incendio, 
dafos y fallo del equipo. 


No lanzar, ni someter al dispositivo a fuerzas de 
impacto elevadas. 
Puede ser causa de fallo del equipo. 
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No colocar este dispositivo cerca de tarjetas 
magnéticas ni de cintas de video. 

Podrian borrarse los datos de las tarjetas magnéticas 
o de las cintas de video. 


No elevar en exceso el volumen cuando se utilicen 
cascos 0 auriculares. 
Puede ser causa deficiencia auditiva. 


No situarse encima del producto, colocar 
objetos pesados sobre el mismo o introducir 
objetos en su interior. 

De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


No utilizar un microfono diferente a lo especificado 
cuando se pretenda conectar uno al dispositivo. 
De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 
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No abrir la caja del producto excepto para la 
sustitucion del fusible y cuando se vayan a instalar 
elementos adquiridos por separado. 

Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 
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Accesorios y Compomentes Alternativos 


Accesorios Suministrados con el Equipo 


MH-31a8u Micréfono de Mano 

SBR-32MH Bloque de Bateria de Hidruro Metalico de Niquel (9.6 V, 1900 mAh) 
PA-48C/U* Cargador de Bateria 

FBA-28 Estuche para Pilas (para 8 células alcalinas tipo “AA” [no incluidas]) 
YHA-63 Antena de Latigo para (50/144/430 MHz) 

Cable de CC (con fusible incorporado) 

Correa de Sujecién para los Hombros 

Nucleo de ferrita 

Pies de caucho 


Componentes Alternativos 


SBR-32MH Bloque de Bateria de Hidruro Metalico de Niquel (9.6 V, 1900 mAh) 
PA-48B/C/U* Cargador de Bateria 

YF-122S Filtro Collins para Banda Lateral Unica (2.3 kHz/4.7 kHz: -6 dB/-66 dB) 
YF-122C Filtro Collins para OC (500 Hz/2 kHz: —-6 dB/—60 dB) 

YF-122CN _ Filtro Collins para OC (300 Hz/1 kHz: —6 dB/-60 dB) 

MH-31,8u Micréfono de Mano 

MH-36Es8y Micréfono DTMF 

M-1 Micrdfono de referencia 

M-100 Micrdéfono de doble elemento 

YH-77STA = Auricular estéreo ligero 

SCU-17 Unidad de interfaz USB 

CSC-83 Estuche Acolchado 


CT-62 Cable de Interconexién CAT 
CT-39A Cable para Paquetes 
ATAS-25 Antena de sintonizacion activa (tipo manual) 


* Dependiendo de la versién del transceptor. 


Conexion de la Antena YHA-63 


El FT-818 viene equipado con una antena de tres secciones, modelo YHA-63, la cual 
ha sido proyectada para alcanzar un rendimiento dptimo en los 50 MHz, 144 MHz y 430 
MHz. También resulta efectiva en las bandas de radiodifusién por FM al igual que en las 
otras bandas VHF. Dicha antena debe ser acoplada en el conector tipo BNC respectivo 
ubicado en el panel frontal de este equipo. 


Para las emisiones por HF o en la banda de 50 MHz, la mayoria de los excursionistas 
llevan su propia antena dipolo o vertical plegable, la cual es alimentada a través de un 
cable coaxil de diametro pequefio que termina en una clavija tipo “M” (PL-259); por lo que 
esta clase de antena puede ser insertada en el conector correspondiente ubicado en el 
panel posterior del FT-818. 


La YHA-63 debe ir unida al conector “BNC” del panel superior, de acuerdo con las pautas 
que se presentan a continuacion: 


O Para las emisiones por la banda de 144 y 430 MHz (solamente), inserte la varilla supe- 
rior mas corta en el terminal de tornillo ubicado en el tope del eje principal de la ante- 
na, y ajuste a continuacién la YHA-63 ensamblada en el conector BNC, desplazandola 
1/4 de giro a la derecha de modo de dejarla debidamente asegurada en su lugar. 

O Para las emisiones por la banda de 50 MHz, retire la varilla mas corta y reemplacela 
por la de mayor longitud. Con dicha seccién también se obtienen buenos resultados 
en las bandas de 144 y 430 MHz; sin 
embargo, aquellos usuarios que no { ) ) 
transmitan por la de 50 MHz van a 
preferir la extension total mas reduci- + 
da que le ofrece la YHA-63 al utilizar 
la varilla superior mas corta para las 
emisiones que oscilan entre los 144 y 
430 MHz. 

O Para sintonizar estaciones de onda @ c 
corta con una antena de alambre de re) 
longitud variable destinada solamente 
para la recepcién, es posible que el 
usuario decida conectar el hilo entre 
el eje principal de la YHA-63 y la vari- 
lla superior utilizando un “terminal de 
horquilla” u otro similar en la punta, a 
fin de empalmar firmemente la sec- 
cién superior con el resto de los con- 
ductores que conformar la antena. o 

O La instrucci6én del Menu #07 (“ANTE- 
NA”) le permite definir qué conector 
(“Frontal” o “Posterior’) es el que se 
debe utilizar para una determinada 
banda. Refiérase a la pagina 59 
para ver los detalles relativos a este 
tema. 


Instalacion 


Conexion del Microfono 


O Con el objeto de conectar el micr6- 
fono, inserte el empalme (con el 
seguro hacia arriba) en el enchufe 
Mic que se encuentra en el costado 
derecho del transceptor. Empujelo 
suavemente hacia adentro hasta en- 
ganchar el referido seguro. 

O Cuando desee desconectar el micro- 
fono, oprima suavemente la seccién 
sobre la etiqueta “PUSH W” ubica- 
da en la parte superior del mango de caucho en el conector del micréfono. Mientras 
mantenga esta seccién deprimida, tire el conector con suavidad apartandolo comple- 
tamente del equipo. 

Nota: No es necesario desconectar el micréfono durante la explotaci6n en el modo “Digital” 

o de “Paquete”, debido a que la activacidn de la linea del PTT a partir del conector de DA- 

TOS elimina automaticamente la entrada de audio proveniente del enchufe MIC. 


Instalacion de la Correa para los Hombros 


La practica Correa para los Hombros ha sido 
proyectada para brindarle maxima comodidad y 
firmeza para llevar consigo su transceptor FT-818. 
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O Tomando como modelo la ilustracién, conecte 
dicha correa en las placas de fijacién que se 
encuentran justo detras del panel frontal del 
FT-818. Cercidrese de que quede debidamen- 
te alineada, eliminando cualquier torcedura 
que pueda existir en las tiras. 

O Un conveniente colgador para micréfono se 
encuentra ubicado en uno de los extremos de 
la secci6n acolchada superior de la correa. Mientras no utilice el micrdéfono, éste se 
puede sujetar en dicho gancho, y asi tener las manos libres para ejecutar otras tareas. 


Instalacion de los pies de caucho 


Se adjuntan cuatro pies de caucho con su FT- 
818, para su comodidad de uso cuando se 
haga funcionar desde una estaci6n base o 
mesa de campo. 


Tomando como referencia la figura, colocar los 
pies de caucho en las posiciones adecuadas. 


ttle? 
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Instalacion y Uso de Baterias Alcalinas 


El FT-818 viene equipado con el estuche FBA-28 para pilas alcalinas tipo “AA”. Un juego 
nuevo de pilas deberia suministrar aproximadamente 5,5 horas de recepcién en condi- 
ciones normales de funcionamiento. 

1. Con el objeto de instalar o cambiar las pilas AA, saque primero la cubierta de la bateria 
de la parte inferior del transceptor. Deslice el cerrojo de la cubierta hacia adelante, tal 
como se muestra en la ilustracién, y doble dicha cubierta hacia arriba a fin de retirarla 
temporalmente del radio. 

2. Instale las pilas AA alcalinas como se indica en la ilustraci6n, poniendo especial 
atencién en la correcta polaridad de las mismas. 

3. Una vez que todas las pilas hayan sido debidamente instaladas, vuelva a colocar la cu- 
bierta del equipo. 
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Notas Importantes 

Cuando guarde el transceptor por periodos de tiempo prolongados sin usarlo 
(mas de diez dias), retire las pilas del estuche FBA-28 a fin de evitar que filtra- 
ciones de liquido de las mismas dafien el aparato. Revise ocasionalmente di- 
cho estuche para ver si existe algun indicio de corrosi6n o filtracién de las pilas 
y saquelas inmediatamente si descubre cualquier anormalidad de este tipo. 

El estuche FBA-28 esta previsto para ser utilizado solamente con pilas alcali- 
nas tipo “AA”. No intente emplear baterias de niquel-cadmio u otras pilas recar- 
gables en el FBA-28, debido a que éste no cuenta con el circuito de proteccién 


que se requiere para utilizar tales elementos recargables. 

Cuando cambie las pilas, reemplace las ocho simultaneamente por otras nue- 
vas. 

Cuando el voltaje de la bateria esta préximo a agotarse, el pequefio icono “c__y 
aparece intermitente en la pantalla para avisarle que ya es hora de cambiar las 
pilas. 


Instalacion 


Conexiones a una Fuente de Alimentacion Externa 


EL FT-818 se puede conectar a una fuente de energia externa de 13,8 voltios de CC ca- 
paz de suministrar al menos 3 Amps de corriente en régimen continuo. Puede utilizar el 
cable de CC para realizar las conexiones con dicha fuente. 


Mientras el transceptor permanezca unido a una fuente de CC externa, de haber instalado 
un Bloque de Bateria de Hidruro Metalico de Niquel SBR-32MH, la conexidn del cable de 
CC a la fuente de alimentacién externa le permitira poner en funcionamiento el equipo al 
mismo tiempo que se carga dicho bloque de energia. 


Al realizar las conexiones a la fuente de CC, debe cerciorarse de seguir a cabalidad las 
marcas incluidas en el ca- FT-818 

ble de CC, de modo que la 
polaridad de las conexiones 
a la fuente de alimentacién 
sea la correcta. Conecte 
el cable Rojo y Negro al 
terminal Positivo (+) de la 
fuente de energia y el cable 
Negro de un Solo Color, 
al terminal Negativo (—) de 
dicha unidad de alimentacion. 


RED/BLACK / 
Fuse holder oe BLACK 


WHITE/BLACK 
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Supplied DC Cable 


Aviso 


Ponga especial atencién cuando realice las conexiones a la fuente de alimentacion. 
Utilice solamente una Fuente de CC de 13,8 voltios y observe cuidadosamente la po- 
laridad eléctrica recomendada. De no observar tales precauciones, podria ocasion- 
arle dafios irreparables al equipo. 

La Garantia Limitada de este producto no cubre ningun desperfecto ocasionado por 
conexiones indebidas a la fuente de alimentacion ni la aplicacién de una tensién no 
indicada. 


Nota Importante 
En ocasiones puede que la sefial de emisi6n secomporte en forma irregular cuando 
el FT-818 se hagafuncionar con una Fuente de Alimentacioén Externa yuna antena 


de latigo, especialmente si dicha antena seencuentra en las proximidades de objetos 
metalicoscircundantes. 


Si experimenta un funcionamiento anor- 
mal provenientedel transmisor, pase el 
cable de CC una vez alrededordel nu- 
cleo de ferrita y una posteriormente am- 
basmitades, de acuerdo con la siguiente : 
ilustracién. Talcomo se indica, instale el ar Pase el Cable de CC 
nucleo lo mas cerca posibledel enchufe lo mas cerca posible del 

de CC utilizado. 


una vez por el rededor y 
una ambas mitades 


Instalacion 


Instalacion y Uso del Bloque de Baterias de Hidruro 
Metalico de Niquel SBR-32MH 


El Bloque de Bateria de Hidruro Metalico de Niquel optativo SBR-32MH le suministra al 
FT-818 9,6 voltios de corriente continua, con una capacidad maxima de 1900 mAh. 
Instalacion 
1. Para instalar el Bloque de Baterias de Hidruro Metalico de Niquel SBR-32MH, retire 
primero la cubierta del compartimiento =™ 77), & 
respectivo de la forma que se describid | ~ a 
anteriormente en el manual. 
2. Levante el estuche para baterias FBA- SBR-32MH 
28 y desconecte el cable corto unido a 
dicho dispositivo, tal como se muestra | | |———...~— 
en la ilustraci6n. & 
3. Conecte el cable corto con el conector 
complementario en el SBR-32MH, e | 
instale dicho dispositivo en el compar- |/LI 
timiento para baterias del transceptor. 
4. Finalmente, vuelva a instalar la cubierta del compartimiento para baterias en su lugar. 


Carga de la Bateria 

Para cargar el blogue SBR-32MH se necesita utilizar, ya sea el cargador alternativo PA-48 
o bien, una fuente de CC externa de 13,8 voltios (415%). Si utiliza el PA-48, tendra que 
apagar el FT-818 durante el proceso de carga ; pero si emplea una fuente de CC externa 
de 13,8 voltios (la cual se conecta con el cable de CC que se suministra con el equipo), 
entonces podra poner el transceptor en funcionamiento al mismo tiempo que le suministra 
energia al acumulador. 


FBA-28 


1. Apague el FT-818 y a continuacion, inserte el conector optativo de CC PA-48 en el en- 
chufe de entrada “INPUT:13.8 ===” ubicado en el panel posterior del equipo. 

2. Enchufe el PA-48 en el tomacorriente de alterna mas cercano. 

3. Oprima el interruptor de encendido GIW9 del FT-818 durante un segundo para encend- 
er el transceptor. 

4. Oprima la tecla 7) momentaéneamente en este paso. 

5. Luego desplace la perilla de modo que la hilera de funciones que contiene “[CHG, 
VLT, DSP]” aparezca desplegada en la pantalla. 

6. Oprima la tecla GAD con el objeto de seleccionar la opcién [CHG] (en ese instante, se 
restituira inmediatamente la exhibicién normal de frecuencia en la pantalla). 

7. Desconectar el FT-818. La pantalla indicara “TIEMPO CARGA 
RESTANTE?” indicando el tiempo restante para llegar alaplena |CHG TIME RMW 
carga del SBR-32MH. 79 

Nota importante 

1 El PA-48 no ha sido disefiado para alimentar el transceptor para su funcionamiento 

(recepcién o transmisi6n). 

(1 Debe saber que el PA-48 puede producir ruidos en los receptores de TV y de radio 
muy proximos a él; por ello no recomendamos su uso muy cerca de dichos aparatos. 
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Controles e Interruptores del Panel Frontal 
© CRGIORO 


@ Interruptor de Encendido “PWR” 


Oprima el referido control durante un segundo para alternar entre los estados de con- 
exi6n y desconexidén del transceptor. 


(@) Perilla de “AF” 
La perilla (central) de sirve para regular la intensidad de audio del receptor que 
se transmite al parlante interno o externo. Si gira dicha perilla a la derecha incremen- 
tara el nivel sonoro en el transceptor. 


@) Perilla de Silenciamiento y de RF “SQL/RF” 
En la versién norteamericana, esta perilla (exterior) sirve para ajustar la ganancia de 
las etapas de RF y FI del receptor. Mediante la Seleccién 45 del Menu, es posible 
modificar esta perilla a fin de que funcione como control de Silenciamiento, el cual se 
utiliza para suprimir el ruido de fondo cuando no existe ninguna sefal presente en el 
canal. En las demas versiones, el valor de programacion original corresponde a la 
funcion de “Silenciamiento” en el equipo. 


@) Tecla del Seguro “LOCK” 


Al oprimir este control se bloquean las teclas del panel frontal de modo de impedir 
que se realicen cambios de frecuencia en forma accidental. 


6) Tecla V/M 


Al oprimir esta tecla se alterna entre los Sistemas de Memoria y VFO. 


(©) Indicacién de Transmisién y Ocupacién “TRANSMIT/BUSY” 


Este LED se ilumina en verde cuando se abre el enmudecimiento, y se ilumina en rojo 
durante la transmision. 


(@) PERILLA DE SINTONIA PRINCIPAL 
Este control constituye la perilla de sintonia principal para el transceptor, la cual se 
utiliza tanto para la sintonizacién de frecuencias como para la configuracién de las 
instrucciones del “Menu”. 


Tecla F 


Al presionar este bot6n momentaneamente, el visualizador se cambia con el objeto de 
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Controles e Interruptores del Panel Frontal 


©) 


(0) 


wo) 


@) 


3) 


Ly 


mostrar las funciones operativas que se pueden activar con las teclas GAD, y Ge. 
Oprima firmemente dicha tecla durante un segundo para habilitar el modo del “Menu” 
en el equipo. 


Teclas de Funciones “FUNC” 

Estas tres teclas sirven para seleccionar muchas de las funciones operativas mas 
importantes del transceptor. Al presionar (E), la funcién vigente de esa tecla aparece 
indicada sobre cada uno de los botones GAD, GB), (a lo largo de la base de la 
pantalla de LCD); cuando se gira la perilla GED, el visualizador recorre las once filas 
de funciones que se pueden habilitar con cualquiera de estos tres controles. 


Tecla de BAND(DWN)/BAND(UP) 

Al presionar cualquiera de estas dos teclas momentaneamente hara que la frecuencia 
se desplace una banda en forma ascendente o descendente. Las opciones que tiene 
a su disposicién son: 

1.8 MHz++3.5 MHz+>5.0 MHz «7.0 MHz«>10 MHz<«~ 14 MHz«>15 MHz<>18 MHz 


430 MHz<> 144 MHz<«~108 MHz<«+88 MHz<«~50 MHz<«~28 MHz<24 MHz<«21 MHz 


Tecla de MODE(<)/MODE(P) 
Al presionar cualquiera de estas dos teclas momentaneamente se cambiara el modo 
operativo en el radio. Las opciones que tiene a su disposicién son: 


> LSB «—> USB <—> CW «<—> CWR<«—> AM<+<—> FM<—_> DIG «> PKT ¢ 


Tecla HOME 


Al oprimir esta tecla momentaneamente el transceptor recupera una memoria de fre- 
cuencias predilecta registrada en el canal regular “Home”. 


Perilla SEL 


Este conmutador rotativo con accion de retén se utiliza para sintonizar, seleccionar 
memorias asi como las funciones de las teclas GAN, y GED del transceptor. 


Tecla CLAR 


Presione esta tecla momentaneamente para habilitar la funcién del Clarificador de 
Recepcién. Cuando esta funcién se encuentra habilitada, la perilla se puede uti- 
lizar para ajustar un desplazamiento de sintonia de hasta +9.99 kHz. Ala frecuencia 
del transmisor no le afecta la regulacion del Clarificador. 

Oprima firmemente esta tecla durante 1/2 segundo con el objeto de activar el Cor- 
rimiento de FI, el cual le permite utilizar la perilla para ajustar la frecuencia cen- 
tral de la respuesta de paso de banda correspondiente al filtro de FI. 


Enchufe para Antena “ANT” 

Conecte en este enchufe BNC la antena flexible de caucho para 50/144/430 MHz que 
se suministra con el aparato (o cualquier otra antena que presente una impedancia 
de 50 vatios). De acuerdo con la configuracién original del enchufe, éste no viene 
habilitado para trabajar en las bandas de altas frecuencias. Si desea habilitar dicho 
conector en esas bandas, ingrese a la instruccién #07 del Menu para modificar el val- 
or de programaci6n actual. 


Il 


Oprima la tecla (A) para alternar 
entre el VFO-A y el VFO-B en la 
pantalla del transceptor. 


MW 


Oprima firmemente la tecla (A) 
durante 1/2 segundo para trans- 
ferir los contenidos del VFO a un 
registro de Memoria. 


STO 


Oprima la tecla AJ para alma- 
cenar los contenidos del VFO en 
el registro del Banco Rapido de 
Memorias “QMB’”. 


RPT 


Oprima la tecla GAD para es- 
coger la direccién de conmutacién 
correspondiente a la frecuencia 
de entrada (“—”, “+” o Simplex) 
durante el funcionamiento del 
repetidor en FM. 

Oprima la tecla (A) por 1/2 se- 
gundo para ingresar a la instruc- 
cién #42 del Menu (y configurar el 
desplazamiento de la frecuencia 
de conmutacion). 


SCN 


Oprima la tecla AJ para iniciar 
la exploracion (en direccién de las 
frecuencias mas altas). 


SSM 


Oprima la tecla GAD) para activar 
el Monitor del Analizador de Es- 
pectro en el radio. 

Oprima firmemente la tecla (A) 
durante 1/2 segundo para ingre- 
sar a la instruccién #43 del Menu 
(y seleccionar el modo de barrido 
“SSM”). 


IPO 


Oprima la tecla LA_J para poner 
en derivacién el preamplificador 
del receptor, en cuyo caso se ac- 
tiva la Optimizacién del Punto de 
Intercepcién destinada a mejorar 
las caracteristicas de sobrecarga. 
El modo IPO no funciona en los 
144 ni en los 430 MHz. 


Oprima firmemente la tecla 
durante 1/2 segundo para copiar 
los contenidos del VFO-A en el 
registro del VFO-B, de modo que 
los datos en ambos osciladores 
sean idénticos. 


MC 


Oprima la tecla a fin de “ex- 
cluir’ del proceso de exploracién 
el canal de Memoria selecciona- 
do. 


RCL 


Oprima la tecla para recu- 
perar la Memoria QMB respectiva. 


REV 


Oprima la tecla para invertir 
las frecuencias de transmision y 
recepcién mientras opera a través 
de un repetidor. 


PRI 


Oprima la tecla para activar 
la Exploracion Prioritaria en el 
transceptor. 


SCH 


Oprima la tecla cuando 
desee habilitar el sistema de 
Busqueda IngeligenteMR en el 
radio. 


ATT 


Oprima la tecla para poner 
en funcionamiento el atenuador 
de la seccién de entrada del re- 
ceptor, el cual reduce en 10 dB 
aproximadamente todos los ruidos 
y sefales que se presentan. 

El modo ATT no funciona en los 
144 ni en los 430 MHz. 
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SPL 


Oprima la tecla para activar 
el funcionamiento en frecuencia 
compartida entre el VFO-A y el 
VFO-B. 


TAG 


Oprima la tecla para se- 
leccionar la indicacién (ya sea 
de Frecuencia o de Etiquetas 
Alfanuméricas) cuando trabaje a 
partir del modo de Memoria. 


PMS 


Oprima la tecla para activar 
la Exploraci6n de Memorias Pro- 
gramable en el transceptor. 


TON 


Oprima la tecla GD) para activar 
el sistema CTCSS o DCS en el 
transceptor. 

Oprima firmemente la tecla 
durante 1/2 segundo para ingre- 
sar a la instruccién #48 del Menu 
(y seleccionar la frecuencia de 
tono CTCSS deseada). 


DW 


Oprima la tecla (GD) para activar 
el sistema de Doble Canal en Ob- 
servacion en el equipo. 


ART 


Oprima la tecla (_C_J para iniciar 
el Transpondedor con Verificacién 
Automatica de Distancia. 

Oprima firmemente la tecla 
durante 1/2 segundo a fin de 
ingresar a la instruccién #09 del 
Menu (y seleccionar el tipo de 
“Alerta” para el sistema ARTS). 


NAR 


Oprima la tecla ces] para activar 
el filtro “Angosto” en el modo de 
OC (se requiere el filtro optativo 
YF-122C) 0 bien, en el modo de 
Banda Lateral Unica “SSB” (en 
este caso, se requiere el YF- 
1228S). 

En el modo FM, tambien seleccio- 
na la opcién de baja desviacién 
que se necesita para operar en la 
banda FM de alta frecuencia en 
los 29 MHz. 

Oprima firmemente la tecla 
durante 1/2 segundo para ingre- 
sar a la instrucci6n #38 del Menu 
(y activar o desactivar el filtro 
optativo durante la instalacion). 
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Oprima la tecla (A) para activar 
el Supresor de Ruidos de FI del 
receptor. 


PWR 


Oprima la tecla GAD para selec- 
cionar el nivel de salida de poten- 
cia del transmisor (Bavo 1, Bavo 2, 
Bago 3 0 ALTo). 


VOX 


Presione la tecla GAD para ac- 
tivar el sistema de conmutacién 
del transmisor activado por la voz 
“VOX” en los modos SSB, AM y 


FM. 

Presione la tecla GAD) durante 
1/2 segundo para ingresar a la in- 
strucci6n #51 del Menu (y ajustar 
el nivel de Ganancia VOX). 


CHG 


Presione la tecla GAD para dar 
inicio al proceso de Carga de la 
Bateria. 

Presione firmemente la tecla GAD) 
durante 1/2 segundo para ingre- 
sar a la instruccién #11 del Menu (y 
seleccionar el periodo de Carga 
deseado). 


TCH 


Presione la tecla TAD) para iniciar 
la Busqueda Mediante Tono en el 
transceptor. 


UFOs 
7 LJ 
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AGC 


Oprima la tecla para selec- 
cionar el intervalo de recuperacion 
(RApipo, Lento 0 AutomAtico) del 
sistema AGC del receptor. 


MTR 


Oprima la tecla para selec- 
cionar los datos del medidor que 
han de ser exhibidos en el modo 
de transmisi6n (es decir, indi- 
caci6n de Encendido, ALC, SWR 
o MOD). 


BK 


Presione la tecla para activar la 
Telegrafia “Semiduplex” en el radio. 
Presione firmemente la tecla 
durante 1/2 segundo para ingre- 
sar a la instruccién #17 del Menu 
(y definir el intervalo de Retardo 
de OC). Con una regulacién de 
10 ms, el funcionamiento del equi- 
po emula las caracteristicas del 
sistema QSK completo. 


VLT 
Presione la tecla con el 


objeto de exhibir en pantalla el 
voltaje de la bateria. 


DCH 


Presione la tecla para iniciar 
la Busqueda DCS en el transcep- 
tor. 


Display Icons 


LSBi— Operating Mode 


KYR 


Presione la tecla para ac- 
tivar el Manipulador Electrénico 
incorporado. 

Presione firmemente la tecla 
durante 1/2 segundo para ingre- 
sar a la instrucci6n #21 del Menu 
(y ajustar la velocidad del Manipu- 
lador). 


DSP 


Presione la tecla GED para alter- 
nar la presentacién de Caracteres 
Grandes y Pequefios en la pan- 
talla. 


*El numero de la Funcién Operativa en esta columna no aparece indicado en la pantalla de LCD. 


Rear Panel Antenna Selected (page 59) 


Low Battery! 


5 — LOCK Feature Active (page 10) 


. 
bn — [FST] Button (MH-31as,) Active 


Split Frequency Operation Active (page 40) 
Low TX Power Selected (page 25) 
Automatic Power-Off Active (page 23) 


| S: S-Meter* 
PO: TX Power Meter 
|_ AL: ACL Meter 


SW: SWR Meter 
MO: Deviation Meter 


Digital Coded Squelch Active (page 33) 
CTCSS Decoder Active (page 32) 
CTCSS Encoder Active (page 32) 
Repeater Shift Direction (page 31) 
Dual Watch Active (page 54) 


%: Esta operacion no funciona en las frecuencias de emision en FM. 


Controles y Conectores del Panel Lateral 
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®) SP/PH SP-PH 
OY @ 


3) 


Enchufe para Microfono “MIC” 
Conecte en dicho conjuntor el Micréfono de Mano MH-31A8J que se suministra con el 
equipo. 


MIC MIC GND 
5V 


MIC 


Enchufe para Parlante y Audifonos “SP/PH” 
Este minienchufe de 3,5 mm y dos alfileres de contacto suministra la salida de audio 
variable para un parlante externo (impedancia de 4 ~ 16 ohmios) 0 audifonos. El niv- 
el de audio varia conforme a la regulacion de la perilla de ubicada en el panel 
frontal del equipo. 

Cuando inserte una clavija para audifonos en este enchufe, el conmutador 
uN deslizante SP-PH (ubicado en el costado derecho de ese conector) DEBE ES- 
TAR colocado en la posicién “PH”, a fin de evitar ocasionarle dafos al oido. 


GND 
SIGNAL 


Conmutador “SP-PH” 

Si utiliza audifonos con este transceptor, desplace el referido conmutador hasta la 
posicién “PH” antes de insertar la clavija respectiva en el enchufe SP/PH, a fin de evi- 
tar ocasionarle dafios al oido. 


Conectores del Panel Posterior 


Oo 


INPUT DC13.8V =. 


GND 


@ Conjuntor de ENTRADA: 13,8V === (®-@-©) 


Para el transceptor, éste constituye la conexién a la fuente de alimentacién de CC, el cual 
se utiliza cuando se hace funcionar con una fuente de energia externa. Use el cord6n 
tomacorriente que se suministra con el aparato para enlazar dicho enchufe con la bateria 
del automévil 0 con una fuente de CC para estacién base, la cual debe ser capaz de sum- 
inistrar al menos de 3A @ 8 ~ 16 V de corriente continua. Dicho enchufe sirve también 
para cargar la bateria (cuando se emplea el bloque optativo SBR-32MH con el equipo). 


(@) Terminal a Tierra “GND” 


Para conseguir un dptimo rendimiento y seguridad funcional, este terminal debe estar 
conectado a una buena toma de tierra con un cable trenzado, corto y de grueso calibre. 


(3) Enchufe para Manipulador “KEY” 


Este enchufe de 3,5 mm y : DOT DASH 
3 alfileres de contacto se C~ COMMON 
utiliza para conectar una 
paleta de conmutacién 0 un DOT DASH COMMON 
manipulador directo para 
sefiales Morse. 


(@) Conector para Datos “DATA” 


Este minienchufe DIN de 6 alfileres de contacto admite la SQL_ ~~ Pa0ObpS 
Manipulacion por Desplazamiento de Audiofrecuencia “AFSK” — ataout Wea 
proveniente de un Controlador de Nodos Terminales (TNC); 96000ps"\weegeuy | | 
proporciona ademas una Salida de Audio de Recepcion fija, ono =~ para in 
incluyendo lineas para Conmutadores de Micréfono (PTT) y de Bajada a Tierra. 


(6) Conector para Accesorios “ACC” 


When connecting an electronic keyer paddle When connecting a single straight key 


Este minienchufe DIN de 8 alfileres de contacto proporcio- ALC 
na el cierre a tierra durante las transmisiones, el control its VAN Pattee 
automatico de nivel “ALC”, un alfiler inhibidor para el trans- “ZB SO 


misor, ademas de “datos de banda” para ser conectado a . oe 
un amplificador externo. También se utiliza para Duplicar 5) oy pS 413. 8V 
la informacién entre un Transceptor y otro, asi como para 

ejercer control de dicho dispositivo a través de una computadora personal. 


(6) Enchufe de Antena “ANT” 


Conecte en este terminal tipo M (“SO-239”) el cable coaxil de 50 Q de su antena HF o 
de 50 MHz. De acuerdo con la configuracién original, este conector no funciona en las 
bandas de 50/144/430 MHz. Si desea habilitar este enchufe en las referidas bandas, 
ingrese a la instrucci6n #07 del Menu y realice los cambios correspondientes. 
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Funcionamiento 


Conexion y Desconexion del Transceptor 


1. Oprima el interruptor G9 durante un segundo 
para encender el equipo. 

2. Cuando desee apagarlo, vuelva a oprimir este 
mismo interruptor durante un segundo. 


El retardo de un segundo ayuda a minimizar el 
riesgo de suministrar (o cortar) la corriente en forma accidental. 


Indicacion de la Tension de Entrada 


Al momento de encender el radio, la tensién continua de ali- [3.4 Loe 
mentacion aparece indicada en el borde superior derecho de la a AAA AG 
pantalla durante dos segundos. Una vez cumplido ese lapso, se 
restablece la indicacién habitual en el despliegue correspondi- 
ente al modo de operacién (VFO-A, VFO-B o bien, el Numero del Canal de Memoria). 


Cuando desee visualizar la tensi6n de entrada en cualquier momento durante la op- 
eracion: 


1. Oprima la tecla 7) momentaneamente y a continuacién, desplace la Perilla para 
seleccionar la Fila 11 de Funciones Operativas [CHG, VLT, DSP] en la pantalla del 
equipo. 

2. Accione momentaneamente la tecla (VLT) para desplegar la tension vigente en el 
borde superior derecho de la pantalla de cristal liquido (LCD). 

3. Y por ultimo, vuelta a oprimir la tecla (VLT) con el objeto de cancelar el despliegue 
de la tension de entrada en el transceptor. 


Recuerde que el Numero correspondiente a la Fila de Funciones no aparece indica- 
do en Ia pantalla del radio. 
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Funcionamiento 


Seleccion de Banda de Trabajo 


El transceptor cubre una gama de frecuencias BAND(DWN) 
increiblemente amplia, sobre la cual se utilizan BAND(UP) 


diversos modos de operacion. Por lo tanto, la @ 1 | IBID) 
cobertura de frecuencias del FT-818 ha sido di- eS 
vidida en varias bandas de trabajo, a cada una So 

de las cuales se les ha asignado pasos de canal 

y modos de operacidon especificos. Usted puede 

modificar los pasos de canal y los modos de operaci6én una vez que comience a operar, 
naturalmente, conforme a la préxima seccién del manual. 


Para cambiar la banda de frecuencias, oprima ya sea la tecla (BAND(DWN) o la 
BAND(UP)), a fin de bajar o subir hasta la préxima banda de trabajo, respectivamente. 


1.8 MHz+~3.5 MHz+>5.0 MHz<>7.0 MHz+—>10 MHz«14 MHz<+>15 MHz<>18 MHz 


430 MHz<«> 144 MHz<«~108 MHz<«+88 MHz<«~50 MHz<«28 MHz<24 MHz<21 MHz 


Debido a que los osciladores A y B son independientes, éstos pueden ser configu- 
rados en bandas distintas. Refiérase a la explicacion relativa al “Sistema VFO Es- 
calonado” en la pagina 20 para ver los detalles relativos al tema. 


Selecci6n de Modo 


Oprima la tecla (MODE(@) o (MODE(®) para visu- 
alizar las ocho opciones correspondientes a los 
distintos modos de operacidn, respectivamente. 


> LSB «—> USB «<—> CW < oe 
ese > FM «<—> DIG «—> PKT 
El usuario puede programar el VFOa y el VFOb con modos distintos en la misma 


banda, permitiéndole de esta forma destinar un oscilador para “Telefonia” y otro, 
para “Telegrafia”, por ejemplo. 


Regulacion del Nivel de Audio 


Gire la perilla de para definir el nivel sonoro 
que mejor le acomode. 


YAESU 


) 


Cuando opere a partir de los modos “DIG” 0 “PKT”, 
es posible ajustar la perilla en cualquier reg- 
ulacién que le resulte cOmoda o incluso, hasta el 
tope de su recorrido, debido a que la salida prove- 
niente del enchufe para DATOS es sefal de audio fija. 


Comience con Ia perilla ajustada en su ultima regulacion de la izquierda, es- 
pecialmente cuando transmita a través de la banda FM (jel ruido de fondo en dicha 
banda puede ser increiblemente intenso!) 
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Funcionamiento 


Menu Basico de Operacion 


El usuario puede adaptar a su arbitrio diversos aspectos de la configuracién del transcep- 
tor haciendo uso del practico sistema del Menu, el cual le permite definir muchos paramet- 
ros “programables” exactamente de la forma que él desea. Una explicacién detallada 
sobre el sistema del Menu comienza en la pagina 56 del manual; por el momento, nos 
limitaremos a presentar un breve resumen de cémo modificar los valores de programacién 
vigentes: 

1. Oprima firmemente el botén (FE) durante un segundo para habilitar el sistema del Ment. 

2. Gire la perilla a continuaci6én para ingresar a la instrucci6n que ha de ser modi- 
ficada (por ejemplo, a la instrucci6n #01 del Menu, la cual habilita e inhabilita la Con- 
mutacién Automatica del Repetidor en la banda de 144 MHz). 

3. Desplace ahora la perilla de SINTONIA para configurar la funcién seleccionada (en 
este caso, esta funcién se encuentra “HABILITADA” segun el valor de programacién 
original, de modo que gire el referido control con el objeto de cambiarla a “INHABILITA- 
DA”). 

4. Y por ultimo, presione firmemente la tecla (FJ durante un segundo para almacenar este 
nuevo valor y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Si ha oprimido momenténeamente Ia tecla (EF) para modificar una de las funciones 
operativas, vuelva a oprimir dicho control una vez mas (con el fin de borrar las in- 
dicaciones relativas a los botones (AD, y @©)) antes de proceder a activar el 
sistema del Menu en el radio. 


Regulacion de la Ganancia de RF y del 
Circuito de Silenciamiento 


EI control de Silenciamiento y de Ganancia de RF 
se configura de diferentes formas, dependiendo 
del pais en donde se exporta la unidad. En la 
version estadounidense, la “Ganancia de RF’ es 
la funciédn que viene originalmente programada de 
fabrica. La configuracién de este control se realiza 
a través de la instruccién #45 del Menu; refiérase a la pagina 67 para ver los detalles 
relativos a este tema. 


Si su transceptor viene configurado para emplear la “Ganancia de RF”, obtendra una me- 
jor sensibilidad si gira este control hasta la ultima posicién de la derecha en los modos 
Digitales, de Banda Lateral Unica y OC. Con el objeto de reducir un tanto la Ganancia de 
RF del receptor, desplace levemente este control a la izquierda. Observara que las barras 
en el medidor de “S” van en aumento a medida que desplaza el control de Ganancia de 
RF en sentido contrario a las manecillas del reloj; lo anterior revela una tensidn del Control 
de Ganancia Automatico “AGC” cada vez mayor, la cual provoca a su vez una reduccién 
en la ganancia de la seccién de entrada. En los modos FM y de Paquete, este control se 
programa automaticamente en la funcién de “Amortiguacién Automatica’, en donde el 
umbral de silenciamiento para dichos modos viene originalmente configurado de fabrica; 
pese a ello, el control seguira actuando como un control de “Ganancia de RP’, 
el cual -por lo general- debe ser ajustado en la posici6n extrema de la derecha. 


18 


Funcionamiento 


Si este control viniera configurado para operar en base al sistema de Silenciamiento “SQL”, 
la Ganancia de RF del FT-818 quedara ajustada de modo de otorgarle la maxima sensi- 
bilidad en todos los modos, en cuyo caso el control de Silenciamiento y de Ganancia de 
RF va a funcionar solamente como un regulador de Reglaje Silencioso. En tales circun- 
stancias, desplace el referido control justo hasta el punto en donde se suprime el ruido 
de fondo; tal regulacién le proporciona la mejor sensibilidad para captar sefales débiles, 
al mismo tiempo que mantiene enmudecido el receptor mientras no exista ninguna sefial. 
El indicador LED ubicado justo sobre la Perilla de Sintonia Principal se enciende de color 
Verde cuando se desbloquea la audiofrecuencia por un ruido 0 una sefial entrante. 

Nota: Esta operacion no funciona en las frecuencias de emision en FM. 


El consumo de energia de la bateria se reduce significativamente cuando el recep- 
tor estad silenciado, puesto que se desconecta la etapa de amplificacién al quedar 
enmudecido dicho receptor. 


Programacion de la Frecuencia de Trabajo 


1. En los modos “SSB/OC/DIG”, desplace la pe- 
rilla de SINTONIA para ajustar la frecuencia. Si 
gira dicha perilla a la derecha, se incrementa la |F~ 
frecuencia de trabajo vigente. eSieic) 

2. En los modos “AM/FM/PKT”, desplace la perilla 
para ajustar la frecuencia. Si gira dicha 
perilla a la derecha, se incrementa la frecuencia de trabajo vigente. 

3. EL usuario también puede utilizar la perilla para determinar la frecuencia de 
comunicacién en los modos “SSB/OC/DIG”. Por otro lado, la perilla le permite 
sintonizar mas velozmente, lo cual es ideal para hacer cambios rapidos de frecuencias 
cada vez que quiera recorrer de prisa toda la banda. Después, el usuario podra recurrir 
a la perilla de SINTONIA para ejecutar los ajustes de sintonizacién fina. 

4. Si oprime primero la perilla momentaneamente y la gira a continuacién, podra 
modificar la frecuencia de trabajo en pasos de 1 MHz, haciendo posible realizar excur- 
siones de frecuencias bastante rapidas. Esta funcién puede resultar particularmente 
util en las bandas VHF y UHF. 

5. En el paso 2 se indicd que la sintonizacién en los modos “AM/FM/PKT” se logra ha- 
ciendo uso de la perilla GED. Conforme a la configuracion original, la perilla de SIN- 
TONIA no esta habilitada en tales modos; pero si desea activarla, ingrese a la instruccién 
#04 del Menu; para mas informacion sobre el tema, refiérase a la pagina 59 del manual. 

6. Es posible ajustar los pasos del sintetizador para la perilla en forma independi- 
ente modo por modo. Utilice la instruccién #06 para AM, la #30 para FM y la #47 para 
los modos SSB/OC y Digital. Refiérase a la pagina 59, 64 y 67 para ver los det- 
alles relativos a esta ultima funcion. 


SEL DIAL 


El usuario puede ajustar a través de la instruccion # 33 del Menu la reduccion del 
cuadrante de sintonia principal del sintetizador (la cantidad de pasos por cada rot- 
acion de la perilla). Refiérase a la pagina 64 si desea ver una descripcion mas de- 
tallada sobre este punto. 
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Accesorios del Receptor 


Sistema VFO Escalonado 


1. Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 1 de Funciones Operativas [A/B, A=B, 
SPL] aparezca desplegada sobre la pantalla del transceptor. 

2. Presione ahora la tecla GAD (A/B) para alternar entre los osciladores “A” y “B”. Existen 
dos de estos osciladores en cada banda de aficionados, por lo tanto el usuario puede 
asignar el VFO-A a la subbanda OC y el VFO-B, a la subbanda SSB, si lo desea. En 
cada oscilador VFO no se pierde el modo de operacién, como tampoco los datos relati- 
vos a la frecuencia. 


Clarificador 


(Sintonizacion Diferencial de Recepcion) 


La Sintonizacion Diferencial del Clarificador (Receiver Incremental Tuning: RIT) le permite 
definir un desplazamiento de hasta +9.99 kHz de la frecuencia de recepcidn con respecto 
a su frecuencia de transmisién. Con el objeto de lograr un desplazamiento mayor que 
éste, usted puede recurrir al modo en “Frecuencia Compartida” que se describe mas ad- 
elante en el manual. 

1. Oprima el conmutador momentaneamente 
para activar la funcién del Clarificador en el equipo. 

2. Gire la perilla a continuacion, la cual le 
permite variar la frecuencia de recepcion dentro 
de un margen de 9.99 kHz. 

3. Cuando la frecuencia de recepcién es mas alta 
que la de transmisién, aparece el icono “ t” al 
costado derecho del despliegue de frecuencia en la pantalla a 
del radio. De igual forma, cuando la frecuencia de recepcién 7.668, 32TR 
es mas baja que la de transmision, se ilumina el icono “+” al S 
costado derecho del referido despliegue. 

4. Cuando la frecuencia de recepcién es igual a la de transmis- 


[TX < RX] 


idn (con una desviacién igual a cero) habiendo habilitado el =| 
Clarificador, aparecera entonces el icono “=” al costado dere- 6.999, 635+F 
cho del despliegue de frecuencia en la pantalla del transceptor. 

5. Cuando desee apagar el Clarificador, vuelva a oprimir mo- [TX > RX] 


mentaneamente el conmutador CGIAR). Cuando vuelva a en- 
cender dicho dispositivo, el transceptor aplicara la desviacién 
que habia almacenado anteriormente en el equipo. 

6. Para poner nuevamente en cero la desviacion del Clarificador, 
desconecte dicho dispositivo y luego desplace la perilla de [TX = RX] 
SINTONIA un trecho indeterminado. Entonces el Clarificador volvera a cero una vez 
que la perilla de SINTONIA registre el primer “paso”. 


Si deja activado el Clarificador, no se anula el desplazamiento al mover Ia perilla de 
SINTONIA. 
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Accesorios del Receptor 


Corrimiento de FI 


El CORRIMIENTO de FI del receptor es una herramienta muy efectiva para reducir las in- 
terferencias, la cual le permite desplazar hacia arriba 0 abajo la respuesta de paso de 


banda sin tener que cambiar el tono de la sefal entrante. 
SEL 


1. Oprima el conmutador durante un segun- 
do para activar el CORRIMIENTO de FI en el 
radio. Al hacerlo, aparecera el icono “¥”, “™,” 
o “%” en el costado derecho del despliegue de 
frecuencia para exhibir el estado actual de la 
presente funcidn. 

2. Gire la perilla GED, tantas veces como sea necesario, con el 
objeto de eliminar o reducir las interferencias. 

3. Para inhabilitar el CORRIMIENTO de FI, oprima el conmuta- 
dor una vez mas durante un segundo. En la memoria 
quedara registrado el ultimo CORRIMIENTO de FI hasta que 
el usuario vuelva a modificarlo de nuevo. 

4. Si desea definir un corrimiento mas permanente en la banda 
pasante de FI del receptor, ingrese a la instruccién #54 (LSB) Fos Se 
6 #55 (USB) del “Menu Extendido”. Esta le permite definir 14, 2756, BaTR 
un tono de recepcién mas bajo o mas alto, en caso de que [5 
prefiera uno diferente, comparado con la respuesta de paso 
de banda que viene originalmente configurada de fabrica. Refiérase a la pagina 68 
para una descripcién mas detallada sobre el tema. 


FOa USE 
ee 


UFOS USB 
ene 


El hecho de activar el Corrimiento de FI no inhabilita la configuraci6n del control del 
Clarificador. Teniendo el Corrimiento de FI activado, oprima momentaneamente el 
conmutador para cambiarse a la funci6én del Clarificador en el radio. 


AGC (Control Automatico de Ganancia) 


Es posible modificar la constante del tiempo de recuperaci6n de AGC (Automatic Gain 

Control), de modo de adaptarla a sus necesidades de trabajo: 

1. Oprima el botén (FJ momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 8 de Funciones Operativas [NB, AGC] 
aparezca indicada en la pantalla del transceptor. 

2. Luego presione la tecla (AGC) para alternar la constante de tiempo de recu- 
peracién ACG entre las siguientes opciones: 

AGCauto > AGCfast > AGCslow > AGCoff > AGCauto ... 
en donde “AGCauto” representa a “AGCfast” en los modos de OC y DIG (AFSK) y 
“AGCslow”, en los modos de frecuencias vocales. 


El medidor de “S” (el cual controla la tensi6n del Control Automdatico de Ganancia) 
deja de funcionar cuando se selecciona la opcion “AGCoff” en el radio. 
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Accesorios del Receptor 


Sistema de Supresion de Ruidos 


El Sistema de Supresién de Ruidos de FI puede resultar muy util para reducir o eliminar 
algunos tipos de parasitos de corta duracién, tales como los producidos por los circuitos 
de encendido de los automéviles. 

1. Oprima el botén (FE) momentdneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 8 de Funciones Operativas [NB, AGC] 
aparezca desplegada en la pantalla del transceptor. 

2. Oprima el boton GAD (NB) con el objeto de activar el sistema de Supresién de Ruidos. 
En ese instante, el icono “®“ aparecera en el costado derecho de la indicacién “NB” en 
la pantalla del radio. 

3. Y por ultimo, oprima GAD (NB) una vez mas cuando desee inhabilitar dicho sistema de 
reduccion de ruidos. 


IPO (Optimizacion del Punto de Intercepcion) 


La funcién IPO (Intercept Point Optimization) pone en derivacién el preamplificador de RF 
del receptor, eliminando de esa forma la ganancia de dicho dispositivo de amplificacién. 
Esta funcion no esta disponible en la banda de 144 ni 430 MHz. 

1. Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 7 de Funciones Operativas [IPO, ATT, 
NAR] aparezca indicada en la pantalla del transceptor. 

2. Presione entonces la tecla GAD (IPO) con el objeto de poner en derivacion el pream- 
plificador de entrada del receptor. El icono “®” aparecera en el costado derecho de la 
indicacién “IPO” en la pantalla del radio. 

3. Finalmente, oprima GAD (IPO) una vez mas a fin de volver a activar el preamplificador. 


En las bandas por debajo de los 14 MHz, el preampificador de entrada rara vez se 
necesita, en tanto que si activa la Optimizaci6n del Punto de Intercepcion obtendra 
una proteccion sumamente efectiva contra la intermodulacion y otros problemas 
asociados con la entrada de senales intensas al receptor. Regla empirica: mientras 
el medidor de “S” esté en movimiento por la presencia de ruido de fondo, no es 
necesario aumentar la ganancia de la seccién de entrada en el radio. 


ATT (Atenuador de la Seccion de Entrada) 


El Atenuador reduce todas las sefales (y ruidos) en 10 dB, el cual puede ser utilizado 
para hacer mas placentera la recepciédn cuando ruidos extremadamente intensos dificul- 
tan la comunicacién. Esta funcién no esta disponible en la banda de 144 ni 430 MHz. 

1. Oprima el botén (EJ momentadneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 7 de Funciones Operativas [IPO, ATT, 
NAR] aparezca desplegada en la pantalla del transceptor. 

2. Presione ahora la tecla (ATT) con el objeto de activar el Atenuador. En ese instan- 
te, el icono “P” aparecera en el costado derecho de la indicacién “ATT” en la pantalla 
del radio. 

3. Finalmente, oprima (ATT) una vez mas para desconectar el Atenuador del circuito 
de la seccion de entrada del receptor. 
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Accesorios del Receptor 


Perilla de Sintonia AM y FM 


En los modos AM y FM, la perilla de SINTONIA se bloquea (a través de la instruccion #04 
del Menu), de modo de permitir la sintonizacién “canalizada” en tales modos. Gire la peril- 
la con el objeto de ajustar la frecuencia de trabajo deseada. 


Si prefiere habilitar la perilla de SINTONIA para sintonizar en los modos AM y FM, cambie 
la programacion de la instruccién #04 del Menu. Para mas detalles sobre este punto, re- 
fiérase a la pagina 59 del manual. 


El modo “canalizado” de sintonizacion en AM y FM redondea automaticamente la 
frecuencia al paso “ldgico” mas proéximo cuando se gira la perilla un lugar en 
cualquier direccion. Lo anterior elimina la inconveniencia de tener que predetermi- 
nar la frecuencia en un canal “par”. 


Apagado Automatico del Transceptor (APO) 


El sistema de Apagado Automatico APO (Automatic Power-Off) ayuda a prolongar la vida 

util de la bateria puesto que desconecta el radio una vez transcurrido un periodo de tiem- 

po definido por el usuario en el que no se manipula ninguna tecla ni la perilla de sintonia 

principal. El lapso de tiempo antes de que se produzca la desconexién puede ser de 1 a 

6 horas, ademas de la anulacién del mismo sistema. La funcién APO viene inhabilitada de 

fabrica, pero a continuacion describimos la forma de activarla: 

1. Oprima firmemente la tecla (FJ durante un segundo para ingresar al modo del Menu. 

2. Gire a continuacion la perilla para activar la instrucciédn #08 (correspondiente a 
“APO TIME”). 

3. Desplace al perilla de SINTONIA para seleccionar el intervalo después del cual ha de 
producirse la desconexi6n automatica del aparato. 

4. Finalmente, oprima la tecla (FJ durante un segundo con el objeto de almacenar esta 
nueva instruccidn y continuar utilizando el radio en la forma habitual. 

Una vez que haya programado un lapso de tiempo especifico, el temporizador APO 

comenzara la cuenta regresiva cada vez que usted pulse algun control del panel frontal (ya 

sea para sintonizar, transmitir o realizar alguna otra acci6n). 

Cuando se activa el sistema APO, aparece el icono “@’ desplegado en el borde inferior 

central de la pantalla de LCD. De no accionar ningun botén o tecla durante el tiempo pro- 

gramado, el microprocesador desconectara el equipo en forma automatica. 

Solo tiene que presionar, como de costumbre, el boton GWM durante un segundo para 

volver a encender el transceptor una vez que ha sido desconectado automaticamente por 

el sistema APO. 
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Funcionamiento del Transmisor 


Transmision por Banda Lateral Unica 


Configuracion Basica/Funcionamiento 

1. Presione la tecla / para seleccionar uno de los modos de Banda 
Lateral Unica (ya sea el Inferior [LSB] o Superior [USB]). Si esta operando en la banda 
de 7 MHz o en una inferior, utilice el modo LSB. Pero si esta operando en la de 14 
MHz 0 en una superior, seleccione entonces la opcién USB. 

. Oprima el boton [F) momentaneamente y a continuacion, desplace la Perilla GED, 
tantas veces como sea necesario, hasta que la Fila 9 de Funciones Operativas [PWR, 
MTR] aparezca desplegada en el visualizador del radio, luego presione la tecla 
(MTR) con el objeto de seleccionar el medidor de Control Automatico de Nivel o “ALC” 
(en cuyo caso, el icono “alc” se iluminara al costado derecho de la indicacién de “MTR’). 

. Presione ahora el conmutador del PTT ubicado en el micrdfono y hable a través de él 
con un tono de voz normal al mismo tiempo que observa el medidor. El nivel de entra- 
da de audio ideal que va del micrdfono al transmisor generara unos pocos “segmentos” 
en la indicaci6én de “ALC”. Suelte el PTT para regresar al modo de recepcion. 

. Si la indicacién del medidor de ALC fuera muy elevada o muy baja, puede que necesite 
ajustar nuevamente la Ganancia del Micrdfono: 
® Oprima firmemente el botén (EF) durante un segundo para ingresar al modo del 


ND 


oO 


& 


Menu. 
@ Gire la perilla a continuacién para activar la instruccién # 46 (correspondiente 
a “SSB MIC’). 


® Cierre el interruptor del PTT y al mismo tiempo que habla por el micrdéfono, gire la 
perilla de SINTONIA hasta lograr la indicacién de ALC adecuada sobre los picos de 
Voz. 

® Cuando termine de realizar estos ajustes, oprima firmemente el boton (&) para al- 
macenar este nuevo valor de Ganancia del Micrdéfono. 


EI interruptor [TONE] ubicado en Ia parte posterior del micréfono MH-31A8J le per- 
mite ajustar la respuesta de frecuencia de este aparato. Al colocar dicho interrup- 
tor frente al “2”, se produce la atenuacion progresiva de parte de la respuesta de 
graves, lo cual mejora en muchos casos el “poder de la comunicacién”. La regu- 
laci6n “1” se utiliza primordialmente en paises como Japon, en donde los sonidos 
vocales son transcendentales para transmitir los mensajes; en los idiomas occiden- 
tales -en cambio-, a menudo tienen mas importancia los sonidos consonantes (los 
cuales son ricos en componentes de alta frecuencia). 


Funcionamiento del Transmisor 


Regulacion de la Salida de Potencia del Transmisor 


El FT-818 cuenta con cuatro niveles de potencia distintos: 6 vatios, 5 vatios, 2,5 
vatios y 1 vatio. Cuando se instalan pilas Alcalinas 0 el Bloque de Bateria optati- 
vo de Hidruro Metalico de Niquel SBR-32MH, el microprocesador, al detectar la 
utilizacién de un acumulador interno, automaticamente ajusta el nivel de potencia 
a 2,5 vatios, el cual aparece representado con el icono “LW en la pantalla del ra- 
dio. Si ajusta la potencia en 6 vatios, aparecera el mismo icono que se ve durante 
la operacién con 2,5 vatios, con la diferencia de que a los 6 vatios parpadea tal 
indicacién. Cuando se tiene una salida de 1 vatio, aparece una “barra” al costado 
derecho de la “L” en el icono correspondiente a la potencia y cuando se trata de 5 
vatio, son tres las barras que aparecen en dicha seccidn del visualizar. 


Es facil modificar el nivel de potencia: 


1. Oprima el botén (EF) momentaneamente y desplace la Perilla de SINTONIA a 
continuacién, con el objeto de seleccionar la Fila 9 de Funciones Operativas 
[PWR, MTR] en la pantalla del transceptor. 

Presione la tecla GAD) (PWR), tantas veces como sea necesario, para definir el 
nivel de potencia deseado. El icono cambia, conforme al nivel de potencia que 
usted ha programado. 


Ps ee) a | er 
Es posible ajustar un nivel de potencia diferente en cada banda 
(HF/50/144/430). 
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Funcionamiento del Sistema VOX 

El sistema VOX permite la conmutacién automatica entre los estados de transmisi6n y 

recepcion en base a la entrada de voz por el micréfono. Cuando se tiene este sistema 

habilitado, el usuario no necesita oprimir el conmutador del PTT para transmitir. 

1. Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 10 de Funciones Operativas [VOX, BK, 
KYR] aparezca desplegada en la pantalla del transceptor. 

2. Presione la tecla GAD) (VOX) para activar el circuito VOX; en ese instante, el icono “>” 
va a aparecer iluminado a la derecha de la indicaci6én correspondiente a “VOX”. 

3. Sin presionar el conmutador del PTT, hable a través del micréfono con un tono de voz 
normal. Apenas comience a hablar, se debe activar el transmisor en forma automatica 
y cuando termine, el radio deberia regresar por si solo al modo de recepcidn (después 
de un breve retardo). 

4. Con el objeto de anular el sistema VOX y reactivar el PTT, oprima nuevamente la tecla 
GAD (VOX) en el transceptor. Lo anterior hara que el icono “®”desaparezca de la pan- 
talla. 

5. Para evitar que se active el transmisor por accidente en un medio ruidoso, el usuario 
puede ajustar la Ganancia del sistema VOX: 

@® Estando atin dentro de la Fila de Funciones #10 [VOX, BK, KYR], oprima firmemente 
la tecla GAD (VOX) durante un segundo. Esta es una “tecla de acceso directo” y por 
ende, activara la instruccién #51 del Menu (VOX GAIN) en forma instantanea. 

®@ Al mismo tiempo que habla por el microfono, gire la perilla de SINTONIA justo hasta 
el punto en donde se activa el transmisor en forma inmediata por el sonido de su 
voz, pero sin que el ruido de fondo logre accionar dicho dispositivo. 

@® Una vez que haya seleccionado la regulacién déptima, oprima nuevamente el botén 
(&) durante un segundo para almacenar esta nueva instruccién y continuar utilizan- 
do el equipo en la forma habitual. 

6. También es posible ajustar el “Tiempo de Espera” de la unidad VOX (el retardo entre 
los estados de transmisi6n y recepci6n una vez que ha cesado la comunicacién) a 
través del sistema del Menu. El periodo de retardo original es de 1/2 segundo, pero si 
desea emplear otro diferente: 
® Oprima firmemente el botén (FE) durante un segundo para ingresar al modo del 


Menu. 
® Gire a continuacion la perilla para activar la instruccién #50 (correspondiente a 
“VOX DELAY”). 


® Desplace la perilla de SINTONIA al mismo tiempo que enuncia un monosilabo como 
“Ah”, por ejemplo, y definir asi el intervalo de retardo deseado. 

@ Una vez que haya terminado de realizar tales ajustes, oprima firmemente el botén 
() durante un segundo para almacenar esta nueva instruccién y continuar utilizan- 
do el equipo en la forma habitual. 


El periodo de retardo para regresar al modo de recepcion se programa en forma 
independiente en los modos de OC y vocales; para OC, ingrese a la instruccion #17 
del Menu (vea el capitulo a continuacion). 
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Transmision de OC 


Transmision con un Manipulador Directo o un Dispositivo de 

Conmutacion Externo 

Cuando utilice un manipulador directo, un conmutador electrénico externo o un dispositivo 

de manipulacién generado por computadora, siga las instrucciones que se incluyen en la 

presente seccion: 

1. Inserte la clavija (de tres conductores) del manipulador en el enchufe KEY ubicado en 
el panel posterior del equipo. 

2. Presione la tecla (MODE (<)) / (MODE(>)), tantas veces como sea necesario, para selec- 
cionar uno de los modos de OC (es decir OC normal u OC Inverso). 


El modo de “OC” emplea la inyeccion de portadora por el lado de Banda Lateral Su- 
perior, en tanto que el modo de OC (Inverso) se vale de la inyeccion por el lado de 
la Banda Lateral Inferior. 


3. Oprima el boton [E) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 10 de Funciones Operativas [VOX, BK, 
KYR] aparezca desplegada en la pantalla del transceptor. 

4. Presione la tecla (BK), tantas veces sea necesario, para activar la explotacion en 
“Semiduplex”. En ese instante, el icono “P“ aparecera desplegado a la derecha de la 
indicacién “BK” en la pantalla del equipo. 

5. El intervalo de retardo de OC se puede ajustar mediante la instrucci6én #17 del Menu 
(correspondiente a “CW DELAY”). Con el objeto de realizar dicho ajuste: 
® Oprima firmemente el botén (E) durante un segundo para ingresar al modo del 


Menu. 
® Gire a continuacion la perilla a fin de activar la instrucci6n #17 (correspondiente 
a “CW DELAY”). 


® Desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar un periodo de retardo mas corto 0 
mas prolongado (250 ms es el valor de programacion original). Este transceptor no 
ha sido expresamente elaborado para la explotaci6n en QSK completo, la regulacién 
minima (10 ms) de esta instrucci6n del Menu (CW DELAY) se asemeja mucho en 
rendimiento al trabajo en duplex completo. 

® Una vez que haya terminado de realizar dichos ajustes, oprima nuevamente el bot6n 
() durante un segundo para almacenar esta nueva instruccién y continuar utilizan- 
do el equipo en la forma habitual. 

Si se encuentra operando a partir de la Fila 10 de Funciones Operativas [VOX, BK, 
KYR], el hecho de mantener oprimida la tecla (BK) durante un segundo hard 
que el radio seleccione instantaneamente la instruccién #17 del Menu (CW DELAY). 


6. Para practicar las emisiones de OC (sin transmitir), oprima la tecla (BK) con el 
propésito de hacer desaparecer el icono “t” en la pantalla del transceptor. Entonces, 
en el momento de accionar dicha tecla, hara que el radio genere un tono local de OC, 
pero sin que ninguna sefial salga al aire. 

7. Es posible ajustar la intensidad del tono local de OC a través de la instrucci6n #44 del 
Menu (correspondiente a “SIDETONE”). Con el objeto de ajustar el nivel del referido 
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tono: 

® Oprima firmemente el botén (FE) durante un segundo para ingresar al modo del 
Menu. 

@ Gire a continuacion la perilla a fin de activar la instrucci6n #44 (correspondiente 
a “SIDETONE’). 

® Desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar un nivel diferente; en la escala 
arbitraria de “0” ~ “100”, el valor de programacion original es “50”. 

® Una vez que haya hecho su eleccién, oprima nuevamente el botén (F) durante un 
segundo para almacenar esta nueva instrucci6n y continuar utilizando el equipo en 
la forma habitual. 

8. El usuario también puede regular el tono de la sefal de efecto local de OC haciendo 
uso de la instruccién #20 del Menu (correspondiente a “CW PITCH”). Este ajuste tam- 
bién controla el desplazamiento BFO (el tono real de su sefal transmitida relativa a la 
frecuencia de recepcion actual). Para ajustar el tono de la sefial de efecto local de OC: 
® Oprima firmemente el botén (EF) durante un segundo para ingresar al modo del 


Menu. 
® Gire a continuacion la perilla a fin de activar la instrucci6n #20 (correspondiente 
a “CW PITCH”). 


® Desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar un nuevo tono o desplazamiento 
BFO. Los valores de desplazamiento oscilan entre 300 y 1000 Hz (el radio viene 
originalmente programado en “700 Hz”). 

® Una vez que haya hecho su eleccion, oprima firmemente el boton (EF) durante un se- 
gundo para almacenar esta nueva instruccién y continuar utilizando el equipo en la 
forma habitual. 


Debido a que el Tono Telegrafico corresponde al tono real de su senal transmitida, 
la senal de efecto local se puede utilizar en su capacidad de “Detector de OC”. Para 
ello, sdlo tiene que sintonizar el tono de su sefal recibida en el mismo tono de la 
sefial de efecto local de su transceptor, en cuyo caso quedara perfectamente “ho- 
modinado” con Ia otra estacion. 


El FT-818 puede generar un tono de “Deteccién de OC”; para conseguirlo, solo tiene 
que mantener oprimida la tecla mientras opera en el modo de OC. 


Operacion con un Manipulador Electronico Incorporado 

El Manipulador Electrénico incorporado pone a su disposicién un método conveniente 

para generar ondas continuas. El Manipulador Electrénico incluye el ajuste de simetria y 

velocidad. 

1. Conecte el cable de la paleta de conmutacién en el enchufe KEY ubicado en el panel 
posterior del transceptor. 

2. Presione la tecla (MODE) / (MODE(), tantas veces como sea necesario, para selec- 
cionar uno de los modos de OC (es decir, OC normal u OC Inverso). 

3. Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 10 de Funciones Operativas [VOX, BK, 
KYR] aparezca desplegada en la pantalla del transceptor. 

4. Presione la tecla GED (KYR) para activar el Manipulador Electrénico. En ese instante, 
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el icono “t“ aparecera desplegado a la derecha de la indicacién “KYR” en el visualiza- 
dor del equipo. 
5. La velocidad del manipulador se puede ajustar mediante la instruccién #21 del Menu 

(correspondiente a “CW SPEED”). Con el objeto de definir dicho valor: 

® Oprima firmemente la tecla (FJ durante un segundo para ingresar al modo del Menu. 

® Gire a continuacion la perilla a fin de seleccionar la instrucci6n #21 (corre- 
spondiente a “CW SPEED’). 

® Desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar el despliegue de caracteres por 
minuto (“cpm”), en lugar del correspondiente a palabras por minuto (“wpm”). La se- 
lecci6én de caracteres por minuto se fundamenta en la norma internacional de “PAR- 
IS”, la cual estipula cinco caracteres por palabra. 

® Desplace la perilla de SINTONIA, mientras transmita, para definir la velocidad de 
emision deseada. 

© Una vez que hecha su eleccién, oprima firmemente la tecla (FJ durante un segundo 
para almacenar esta nueva instruccién y continuar utilizando el equipo en la forma 
habitual. 


Si se encuentra operando a partir de la Fila 10 de Funciones Operativas [VOX, BK, 
KYRI], oprima firmemente la tecla (KYR) para cambiarse instantaneamente a la 
instrucci6n #21 del Mend (CW SPEED). 


6. Es posible ajustar el cociente de simetria de Puntos y Rayas mediante la instruccién 
#22 del Menu (correspondiente a “CW WEIGHT”). Con el propdsito de ajustar dicho 
valor: 
© Oprima firmemente el boton (EF) durante un segundo para ingresar al modo del 
Menu. 

® Gire a continuacion la perilla a fin de seleccionar la instrucci6n #22 (corre- 
spondiente a “CW WEIGHT”). 

® Desplace la perilla de SINTONIA para programar la simetria deseada. 

® Una vez que haya terminado, oprima firmemente el boton (EF) durante un segundo 
para almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el equipo en la forma 
habitual. 
7. Usted puede escoger la polaridad “normal” o “invertida” a través de la instrucci6n #19 
del Menu (“CW PADDLE’). El valor de programacion original para esta funcioén es 
“NORMAL”, segutn el cual la conexién de “Punta” en la Clavija del Manipulador corre- 
sponde al “Punto” y la conexién en “Bucle’, a la “Raya”. Con el objeto de modificar la 
polaridad de la paleta: 
® Oprima firmemente el botén (FE) durante un segundo para ingresar al modo del 
Menu. 

® Gire a continuacion la perilla a fin de seleccionar la instruccién #19 (corre- 
spondiente a “CW PADDLE”). 

® Desplace la perilla de SINTONIA para escoger un nuevo valor de programacion. 

® Una vez hecha su eleccién, oprima el boton (F) durante un segundo para almacenar 
esta nueva instrucci6n y continuar utilizando el equipo en la forma habitual. 


29 


Funcionamiento del Transmisor 


Transmision por FM 


Configuracion Basica/ Funcionamiento 
1. Presione la tecla / (MODE), con el objeto de seleccionar el modo FM en el 
radio. 
2. Oprima a continuacién el conmutador del PTT del micrdfono y hable a través de él con 
un tono de voz normal. 
3. Suelte posteriormente el conmutador del PTT para regresar al modo de recepcion. 
4. Si le informan que su nivel de modulacién es demasiado alto 0 bajo, puede que 
necesite ajustar la ganancia del micréfono para el modo FM. El procedimiento es simi- 
lar al utilizado para la Banda Lateral Unica: 
® Oprima el boton (F) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tan- 
tas veces como sea necesario, hasta que la Fila 9 de Funciones Operativas [PWR, 
MTR] aparezca desplegada en la pantalla del radio, luego proceda a accionar la 
tecla (MTR) con el objeto de seleccionar el medidor de “Desviacidn” (en cuyo 
caso, la indicacién “mod” se iluminara al costado derecho del icono “MTR’). 

@ Ahora presione el boton OF) durante un segundo para ingresar al modo del Menu. 

® Gire posteriormente la perilla a fin de seleccionar la instrucci6n #29 (corre- 
spondiente a “FM MIC’). 

® Aumente o disminuya la regulaci6n de Ganancia del Micréfono en FM, dependiendo 
del nivel de correccién que se requiera y oprima firmemente el botén (FE) para alma- 
cenar este nuevo valor de programacion. 

© Cierre el conmutador del PTT del micrdéfono y hable a través de él con un tono de 
voz normal al mismo tiempo que observa las barras del medidor; el ajuste adecuado 
de Ganancia del Micré6fono en FM generara una indicacién de cinco “barras” sobre 
picos de voz, siendo levemente inferior si se presentan niveles mas bajos de entra- 
da de audio. 

® Una vez realizado los ajustes, oprima firmemente el botén (EF) durante un segundo 
para almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el equipo en la forma 
habitual. 

5. El sistema VOX se puede utilizar durante las transmisiones por FM. A partir de la Fila 
10 de Funciones Operativas [VOX, BK, KYR], presione la tecla GAD (VOX) con el 
propésito de habilitar o inhabilitar dicho sistema de accionamiento vocal. 
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Funcionamiento del Repetidor 

1. Oprima el botén (FJ momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 4 de Funciones Operativas [RPT, REV, 
TON] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 

2. Ahora accione la tecla GAN) (RPT) para poner en funcionamiento el repetidor. Una sola 
pulsacion de dicho control hace que se active el modo de “Conmutacién Negativa’, en 
cuyo caso, se exhibira la indicacién “G’ en la pantalla del transceptor. La frecuencia 
de transmisiOn es entonces desplazada y se reduce conforme a un valor definido con 
anterioridad, de modo de tener acceso a la frecuencia de entrada del repetidor. Si su 
repetidor utiliza una conmutacién positiva (en lugar de una negativa), oprima la tecla 
GAB (RPT) una vez mas; en este caso, el indicador “J” reemplazara al “f” en el visu- 
alizador del equipo. 

3. Si la conmutaci6on del repetidor que viene configurada de fabrica no fuera la apropiada 
para el lugar en donde usted reside, ésta se puede programar en forma independiente 
para cada banda. Con el objeto de cambiar los desplazamientos del repetidor: 

@® Oprima firmemente la tecla GAD (RPT) durante un segundo, con ello ingresara en 
forma instantanea a la instrucci6n #42 del Menu (correspondiente a “RPT SHFT”). 

®@ Acontinuacion, desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar el corrimiento de 
frecuencia que desea utilizar. 

® Una vez realizado los cambios, oprima firmemente la tecla (F) durante un segundo 
para almacenar esta nueva instruccién y continuar utilizando el equipo en la forma 
habitual. 

4. En esta etapa, oprima la tecla (TON) para activar el codificador de tono CTCSS, el 
cual genera un tono subaudible destinado a iniciar repetidores. Una sola pulsacién de 
la tecla (TON) accionara el codificador de tonos CTCSS, en cuyo caso, aparece 
desplegado el indicador “@” en la pantalla del transceptor. Si oprime el referido control 
repetidas veces, entonces vera el icono “@@ ey)’ (Codificador/ Decodificador CTCSS) 
iluminarse sobre el visualizador, seguido de “DCS” (Silenciamiento por Cédigo Digital, 
Codificador/ Decodificador). Una pulsacién mas inhibe en el radio todo sistema de 
tono de acceso a repetidores. Refiérase a la préxima seccion para una descripcién de- 
tallada sobre el sistema DCS. 

5. Si el tono de acceso a repetidores que viene configurado de fabrica no fuera el apropi- 
ado para el lugar en donde usted reside, éste se puede programar en forma independi- 
ente para cada banda. Con el objeto de cambiar el referido tono de acceso: 
® Oprima firmemente la tecla (TON) durante un segundo, con ello ingresara en 

forma instantanea a la instruccion #48 del Menu (correspondiente a “TONE FREQ”). 
® A continuacion, desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar el tono CTCSS 
deseado. 

@® Una vez realizado los cambios, oprima firmemente la tecla (FJ durante un segundo 
para almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el equipo en la forma 
habitual. 

6. Ajuste el receptor del transceptor en la frecuencia de transmisi6n (o de salida) del 
repetidor. 

7. Cierre el conmutador del PTT y hable a través del micréfono; al hacerlo observara que 
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la frecuencia transmitida habra cambiado conforme a la configuracion de la tecla GAD 
(RPT). 


. Luego suelte el PTT para regresar al modo de Recepcion. 
. Teniendo la conmutacién del repetidor activada, usted puede invertir temporalmente 


las frecuencias de transmision y recepcidn si oprime la tecla (REV) del panel fron- 
tal. El icono “@ aparece intermitente mientras la conmutacién “Inversa” se encuentra 
habilitada. Presione nuevamente la tecla (REV) para restablecer la direccién de 
conmutacion “Normal” en el transceptor. 


10. Una vez que termine de operar en base al repetidor, es posible que desee ajustar la 
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conmutacién del mismo en simplex, para lo cual debe pulsar la tecla GAD (RPT) y de- 
sactivar, ademas, el tono CTCSS 0 DCS accionando GG (TON) en este caso. 

. En muchas versiones del transceptor, la Conmutacién Automatica del Repetidor “ARS” 
viene habilitada de fabrica. Dicha funcidn activa automaticamente el desplazamiento 
adecuado cada vez que opera dentro de las subbandas FM del repetidor de 144 MHz 
6 430 MHz designadas en su pais. Si desea modificar los valores de programacién 
del sistema ARS, utilice la instrucci6n #01 (144 ARS) 6 #02 (430 ARS) del Menu (las 
cuales se incluyen en la pagina 59 del manual). 


Si los repetidores en su pais requieren una rafaga de tono de 1750 Hz para ser ac- 
tivados (tipicamente en Europa), oprima firmemente la tecla [HOME] del panel fron- 
tal para transmitir este tipo de impulso. 


Exploracion y Deteccion de Tonos 


En aquellas situaciones en las que el usuario desconozca el tono CTCSS que otra 
estacion esté utilizando, él puede ordenarle al radio que escuche la sefial entrante y 
la explore con el objeto de identificar el tono respectivo. 


Para detectar el tono CTCSS utilizado: 


1. Oprima el botén GE) momentaneamente y gire la perilla a continuaci6on, tan- 
tas veces como sea necesario, hasta que la Fila 12 de Funciones Operativas [TCH, 
DCH] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 

. Presione la tecla GAD (TCH) para activar el Codificador/ Decodificador CTCSS (en 


ese instante, el icono “Gj &)’ va a aparecer iluminado en visualizador) y comenzar 
a explorar en busca del tono CTCSS entrante. 

. Una vez que el radio detecta el tono correspondiente, éste se detiene ante él de- 
jando pasar el audio. 

. Cuando esto ocurra, presione GAD (TCH) durante un segundo; el tono detecta- 
do quedara registrado entonces como el tono CTCSS “vigente”, de tal forma que 
pueda utilizarlo durante el proceso de almacenamiento de memorias; finalmente, 
abandone esta instruccién con el objeto de restablecer el funcionamiento normal 
en el transceptor. 
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Funcionamiento del Sistema DCS 

Otra forma de control de acceso mediante tono lo constituye el sistema de Silenciamien- 

to por Cédigo Digital, conocido también como “DCS”. Este es un sistema de tonos mas 

moderno y avanzado, el cual es menos susceptible a ser excitado en falso que el CTCSS. 

EI codificador y decodificador DCS viene integrado en el transceptor y su funcionamiento 

es muy similar al del sistema CTCSS que acabamos de describir. 

1. Programe el cédigo DCS deseado mediante la instrucci6n #23 del Menu (“DCS 
CODE”). 

2. Oprima el boton (EJ momentaéneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 4 de Funciones Operativas [RPT, REV, 
TON] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 

3. En esta etapa, pulse tres veces la tecla (TON) con el propésito de activar el Codi- 
ficador/ Decodificador DCS (el icono “DCS” se iluminara en la pantalla del transceptor). 
El receptor permanece enmudecido hasta que recibe un cédigo DCS equivalente al 
suyo en una comunicacion de llegada. 

4. Y por ultimo, presione GED (TON) una vez mas para cancelar el sistema DCS en el ra- 
dio (en cuyo caso, el icono correspondiente deja de verse iluminado en la pantalla del 
radio). 


Exploracion y Deteccion DCS 


En aquellas situaciones en las que el usuario desconozca el céddigo DCS que otra 
estacion esté utilizando, él puede ordenarle al radio que escuche la sefial entrante y 
la explore con el objeto de identificar el codigo respectivo. 


Para detectar el cddigo DCS utilizado: 

1. Oprima el botén (FE) momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tan- 
tas veces como sea necesario, hasta que la Fila 12 de Funciones Operativas [TCH, 
DCH] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 

. Presione la tecla (DCH) para activar el Codificador/ Decodificador DCS (en 


ese instante, el icono “DCS” va a aparecer iluminado en el visualizador) y comen- 
zar a explorar en busca del cddigo DCS entrante. 

. Una vez que el radio detecta el cédigo correspondiente, éste se detiene ante él 
dejando pasar el audio. 

. Cuando esto ocurra, presione (DCH) durante un segundo; el cédigo detect- 
ado quedara registrado entonces como el cddigo DCS “vigente”, de tal forma que 
pueda utilizarlo durante el proceso de almacenamiento de memorias; y por ultimo, 
abandone esta instruccién con el objeto de restablecer el funcionamiento normal 
en el transceptor. 
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Funcionamiento de ARTS”” 
(Sistema de Transpondedor con Verificacion Automatica de Distancia) 
El sistema ARTS™ utiliza la sefializacion DCS para avisarle a usted y al operador de otra 
estacioén -también equipada con este tipo de sistema- en qué momento se encuentran a 
una distancia adecuada para comunicarse. Esta funcién puede resultar particularmente 
ventajosa durante las operaciones de busqueda y rescate, puesto que una estacién base 
puede recurrir a la senalizacién ARTS para alertar a una unidad de campafia cuando ésta 
se ha salido del radio de alcance; en cuyo caso la referida unidad podra desplazarse has- 
ta una mejor ubicacion y asi volver a establecer contacto con las demas estaciones. 

1. Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 6 de Funciones Operativas [SSM, SCH, 
ART] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 

2. Presione la tecla (ART) para activar el sistema ARTS™®. 

3. Al ser activado, la exhibicién del despliegue se cambia a “out 
range” (‘fuera del radio de alcance’) para marcar el comienzo 
de las operaciones del sistema ARTS. Una vez cada 25 se- 
gundos, su radio transmitira una “interrogacion de llamada” a 
la otra estaci6n. Cuando ésta responda con su propia sefial 
de invitacién ARTS, “in range” (‘dentro del radio de alcance’) 
aparecera en la pantalla de su transceptor para acusar la re- 
cepcion de tal respuesta. 

4. Oprima la tecla GED (ART) una vez mas cuando quiera inhabilitar el sistema ARTS (la 
indicacion “out range” o “in range” desaparecera de la pantalla de LCD). 


La funci6n de Transpondedor con Verificaci6n Automatica de Distancia cuenta con 
varios tipos de alerta destinados a darle a conocer al usuario el actual estado fun- 
cional del sistema. Haciendo uso de la instruccion #09 del Menu (ARTS BEEP) en Ia 
pagina 60, seleccione el modo de alerta que mejor se acomode a sus necesidades 
de trabajo. 


Configuracion del Identificador en Codigo Morse 

La funcién ARTS" incluye un identificador en céddigo Morse u “OC”. Habiendo habilitado 
dicho dispositivo, el radio envia una vez cada diez minutos “DE (su sefial de llamada) K” 
mientras se encuentre operando a partir de ARTS. 


Con el objeto de Programar el Identificador en Codigo Morse, ingrese a la instruccién #31 
del Menu (ID), tal como se describe en la pagina 64 del manual; y cuando desee habili- 
tarlo, use la instruccién #18 (CW ID) del referido sistema de programacion. 
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Funcionamiento del Modo Digital 


(AFSK por Banda Lateral Unica) 


El FT-818 ofrece una amplia gama de posibilidades en el modo digital en las bandas HF, 

VHF y UHF. La aplicacién de configuraciones AFSK (Manipulacién por Desplazamiento 

de Frecuencia) hace posible utilizar una gran diversidad de modos de comunicacién. El 

Menu cuenta con selecciones especificas dentro del modo digital, entre las que se de- 

stacan desplazamientos BFO especiales destinados a optimizar las bandas de paso de 

recepcion y transmision para la modalidad de funcionamiento empleada. 

Antes de comenzar a operar en base a este sistema, primero necesita definir cual de los 

modos digitales es el que va a utilizar. Para llevar a cabo este procedimiento, utilice la 

instruccién #26 del Menu tal como se indica a continuacién (en este ejemplo, vamos a 

configurar el sistema RTTY como el modo Digital seleccionado): 

1. Oprima firmemente el boton (EJ durante un segundo para ingresar al modo del Menu. 

2. Gire a continuacion la perilla a fin de seleccionar la instrucci6n #26 (correspondi- 

ente a “DIG MODE”). 

. Desplace la perilla de SINTONIA para escoger “RTTY” en la lista del Menu. 

4. Una vez hecha su eleccion, oprima el boton (E) durante un segundo para almacenar 
esta nueva instrucci6n y continuar utilizando el equipo en la forma habitual. 


oO 


Utilice esta técnica para configurar cualquier modo digital. 


Funcionamiento del Radioteletipo “RTTY” 

El modo “RTTY” en el FT-818 se basa en la inyeccién de portadora por el lado de la Ban- 

da Lateral Inferior, de acuerdo con la practica que tradicionalmente han utilizado los aficio- 

nados. En caso de necesitar inyectarla por el lado de la Banda Lateral Superior para una 

determinada aplicacion, refiérase al capitulo relativo al modo del “Usuario” que aparece 

mas adelante en el manual. 

1. Conecte su Controlador de Nodos Terminales “TNC” o mddem terminal en el enchufe 
para DATOS ubicado en el panel posterior del FT-818, segun se muestra en la pre- 


sente ilustraci6n. 
AFSK 
PTT OUT a 
° 


rs bea) eer | 


iT | 


INPUT DC13.8V= 


GND 


| Pintabel | Note 


Maximum Input Lebel: 
DATAIN | 4.0 V pp Impedance: 10 kO 


PTT Ground to Transmit 


Maximum Output Level: 
DATA OUT 300 mVpp Impedance: 10kOQ 
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2. 


Presione la tecla / (MODE), tantas veces como sea necesario, para se- 
leccionar el modo Digital (en cuyo caso, el icono “DIG” se iluminara en la pantalla del 
radio). Para la conexién destinada a la transmisio6n de datos, cerciérese de utilizar la 
linea de “Audio de TX” proveniente del TNC, y no la del “Manipulador FSK”. 


. Presione nuevamente la tecla (MODE) / (MODE(»)), tantas veces como sea necesa- 


rio, para seleccionar el modo Digital (en cuyo caso, el icono “DIG” se iluminara en la 
pantalla del radio). En esta etapa, el usuario estaria capacitado para recorrer la banda, 
en tanto que cualquier sefial RTTY que se reciba deberia ser debidamente decodifica- 
da por el radio. 


. De haber instalado el filtro alternativo de 500 Hz modelo YF-122C, éste se puede em- 


plear para la comunicacion por radioteletipo. Ingrese a la Fila 7 de Funciones Opera- 
tivas [IPO, ATT, NARI] y oprima posteriormente la tecla GD (NAR) para enganchar el 
filtro de banda angosta. 


. Para configurar la seccidn de transmisi6n, verifique que el Medidor haya sido regulado 


para controlar la tension de ALC. De lo contrario, oprima el boton (F) momentanea- 
mente y gire la perilla a continuacion para seleccionar la Fila 9 de Funciones 
Operativas [PWR, MTR]; luego accione la tecla (MTR) de modo de habilitar la 
medicién de ALC en el radio. 


. En esta etapa oprima firmemente el botén (E) durante 1/2 segundo para ingresar al 


modo del MENU y desplace la perilla a continuacién para seleccionar la instruc- 
cién #25 (correspondiente a “DIG MIC’). 


. Siguiendo las instrucciones incluidas en el programa légico del TNC, proceda a activar 


el transmisor mediante el teclado de la computadora; lo anterior deberia ocasionar el 
envio de la salida de AFSK proveniente del Controlador hacia el radio. Mientras trans- 
mita, observe el medidor del Control Automatico de Nivel; en tal caso, deben aparecer 
2-3 puntos de indicacién en dicho medidor. De no ser asi, desplace la perilla de SIN- 
TONIA para regular el nivel de AFSK dentro del FT-818 para obtener 2-3 puntos de 
indicacion en el medidor de ALC. Finalmente, oprima el boton (FE) durante un segundo 
para almacenar este ultimo nivel AFSK y continuar utilizando el radio en la forma ha- 
bitual. A partir de este momento todo esta dispuesto para iniciar las transmisiones por 
radioteletipo. 


Debido a que RTTY es un modo de transmision de régimen continuo, trate de man- 
tener la brevedad de sus emisiones cuando trabaje con la bateria, de modo de mini- 
mizar el consumo de energia. 
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Funcionamiento del Modo PSK31 

EI transceptor cuenta con dos modos PSK31 asociados, uno para la inyeccion por el lado 
de Banda Lateral Superior y el otro, por el de la Banda Lateral Inferior. Para la explotacién 
en BPSK, la inyeccion no tiene ninguna importancia; pero para el trabajo en QPSK, las 
dos estaciones en servicio deberan utilizar la misma banda lateral. 

Conecte el FT-818 con la tarjeta de sonido de su computadora o bien, con el enlace inter- 
facial. 

La configuraci6n del modo PSK31 es practimanente idéntico al que acabamos de de- 
scribir para el sistema RTTY. Igual que en el caso anterior, utilice el modo “DIGital”; no 
obstante, en la instruccién #26 del Menu, seleccione “PSK31-L” (para la inyeccién “LSB”) 
o “PSK31-U” (para la inyeccién “USB”). Tal como sucede en el modo RTTY, el usuario 
puede valerse de la instruccién #25 del Menu para definir la excitacién hacia el transmi- 
sor. El filtro para 500 Hz YF-122C también se puede utilizar, de la forma que se describié 
anteriormente en el manual. 


Modos Digitales Definidos por el “USUARIO” 

El FT-818 viene equipado ademas con dos practicos modos Digitales que define el “USU- 

ARIO”, cada uno de los cuales dispone de la inyeccién por el lado de Banda Lateral Su- 

perior e Inferior, los que a su vez se pueden utilizar para SSTV, Fax, Pactor asi como para 

otros modos de operacién digital. 

A continuacién se presenta un ejemplo que incluye la configuraci6n del modo del USU- 

ARIO para la comunicacién por RTTY con inyeccién por el costado de la Banda Lateral 

Superior (en contraposicién a la inyeccién por la Banda Lateral Inferior utilizada en el 

modo RTTY, el cual viene originalmente programado de fabrica). 

1. Ingrese a la instruccién #26 para ajustar el modo Digital en la opcidn “USER-U” (Usuario 
- Superior) del Menu. 

2. Presione la tecla (MODE) / (MODE), tantas veces como sea necesario, para selec- 
cionar el modo DIGital (en cuyo caso, el icono “DIG” se iluminara en la pantalla del radio). 

3. Utilice ahora la instruccién #27 del Menu para configurar la respuesta de paso de ban- 
da. Una vez que ingrese al modo del Menu, desplace la perilla con el objeto de 
seleccionar la instruccién #27 (correspondiente a [“DIG SHIFT”]) y gire la perilla de 
SINTONIA a continuacion, para definir el desplazamiento BFO que desea (el cual de- 
pende de la forma en que los tonos del TNC hayan sido configurados). Para la tipica 
utilizaci6n de tonos de alta frecuencia, un valor cercano a los “+2100” constituye un 
buen punto de partida. 

4. Y por ultimo, dependiendo de la forma que desea que el visualizador responda, usted 
puede programarlo de modo que exhiba un corrimiento correspondiente haciendo uso 
de la instruccién #24 del Menu (DIG DISP). No se olvide de mantener oprimido el botén 
@&) durante un segundo al momento de abandonar el modo del Menu. 

5. La determinacién del nivel de excitacién de AFSK es idéntico al descrito anteriormente 
para la explotacién del RTTY. 


Los modos Digitales “USER-L” y “USER-U” deben permitirle trabajar en cualquier 
modo Digital AFSK por Banda Lateral Unica. Cabe hacer notar que las configura- 
ciones “PSK31” también daran buenos resultados en muchas situaciones en las 
que opere en base a los modos Digitales. 
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Transferencia de Paquetes de Informacion 


(por FM a 1200/9600 bps) 


El FT-818 esta proyectado para la transferencia de paquetes a 1200 6 9600 bps y su con- 

figuracion es similar a la descrita anteriormente para los modos que se fundamentan en la 

Banda Lateral Unica. El transceptor cuenta con un ajuste separado de entrada de datos, 

el cual le permite optimizar la desviacién en los modos de transferencia de Paquetes por 

FM independientemente de los modos Digitales que operan en base a la Banda Lateral 

Unica. Las lineas de salida de Datos de RX son salidas de niveles fijos, a las cuales no 

les afecta la regulacién del control de Ganancia de AF. 

1. Conecte su Controlador de Nodos Terminales “TNC” en el enchufe para DATOS ubi- 
cado en el panel posterior del FT-818, segun se muestra en la ilustraci6n. Cabe hacer 
notar que existen conexiones diferentes para la transferencia de datos a 1200 y 9600 
bps. 

2. Mediante la instruccién #40 del Menu (correspondiente a [PKT RATE]), escoja el modo 
de transferencia de datos que desea. Una vez que haya ingresado al Menu y seleccio- 
nado la instruccién #40, desplace la perilla de SINTONIA con el objeto de definir “1200” 
6 “9600” (bps) como la velocidad de transferencia de Paquetes que desea utilizar. 

3. Posteriormente, presione la tecla (MODE) / (MODE), tantas veces como sea nece- 
sario, para seleccionar el modo de transferencia de datos (en cuyo caso, el icono “PKT” 
se iluminara en la pantalla del radio). 

4. A partir de entonces, el FT-818 estara listo para iniciar la recepcidn de Paquetes de 
informacién. Si esta operando a 1200 bps, trate de conectarse ahora a otra estacién o 
nodo; es muy posible que encuentre que ya no es necesario realizar ningUn otro ajuste 
de nivel de excitacion en el radio. 

5. Si tiene problemas para conectarse debido a la excitacion insuficiente o excesiva des- 
de el Controlador de Nodos Terminales al FT-818, utilice la instruccién #39 del Menu 
(PKT MIC) para definir el referido valor. Con el protocolo de “comprobacidén” del soft- 
ware que acompajia la unidad terminal, envie tonos de prueba y ajuste la desviacion 
desplazando la perilla de SINTONIA, la cual hara variar el nivel de entrada de datos 
hacia el modulador del transceptor. No se olvide de mantener el boton (EF) oprimido du- 
rante un segundo cuando termine de realizar los ajustes, de modo de almacenar este 
nuevo valor de programacion en la instruccién #39 del Menu. 


PinLabel | Note 
Maximum Input Lebel: 24 BATA DRIAL 
AO my pp 1200 bps | ||" == ocr BAA. PAY 
DATAIN | 4.0 V pp @9600 bps —FS 
rr paces | mt 


Impedance: 10 kO 
Ground to Transmit DATA OUT 


- , (1200bps) 
DATA OUT Maximum Output Level: 


500 mVpp an ‘S PTT 
Impedance: 10kQ Yy 


9600 bps 


DATA OUT MN avoe Level: L. 
i DATA IN 
1200 bps Impedance: 10kQ (iowovas| tds a oca 


GND We 


DATA OUT 
(@600bps) 


SQL Open: +5 V 
cia SQL Clised: 0 V 
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EI ajuste de desviacion para la transmisi6n de paquetes a 9600 bps es muy critico 
para el buen funcionamiento del equipo, el cual sélo se puede lograr utilizando un 
desvidmetro calibrado; el valor 6ptimo se consigue, por lo general, en +2.75 kHz 
(40.25 kHz). Para los 1200 bps, no es tan critica la determinacion del nivel 6ptimo, 
puesto que la desviacion mas favorable se alcanza entre los +2.5 y 3.5 kHz. 


Transmision por AM 


El FT-818 utiliza la modulacién de amplitud de bajo nivel de una etapa prdéxima a la entra- 
da para transmitir. Esta herramienta ha sido dispuesta basicamente para que sea utilizada 
sdlo en caso de emergencia, puesto que la explotacién con un nivel bajo de potencia por 
lo general recurre a modos de recepcién y transmisién mas efectivos. 


EI nivel de la portadora de AM se fija en 2 vatios durante la alineacion en la fabrica, el cual 
no deberia necesitar ningun otro ajuste posterior. Es importante recordar que la transmis- 
ion por AM requiere que la potencia sea distribuida entre la portadora y las bandas latera- 
les de voz; por lo tanto, si se aplica una potencia excesiva de portadora, no habra un nivel 
suficiente para las bandas laterales de voz que acarrean la informacion. 


La ganancia del micréfono en AM viene ajustada de fabrica en un valor que tipicamente 
proporciona un buen audio. En caso de que necesite modificar la ganancia de dicho dis- 
positivo en el modo AM, utilice la instruccién #05 del Menu (correspondiente a [AM MIC)). 
Refiérase a la pagina 59 para ver los detalles relacionados con este tema. 
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Funcionamiento en Frecuencia Compartida 


El transceptor cuenta con un practico modo en frecuencia compartida, el cual se sirve del 
VFO-A y VFO-B para la explotacién en duplex, al igual que para otras situaciones de tra- 
bajo en las que se requieren pares de frecuencias diferentes muy especiales. 


El ejemplo que se incluye a continuacién representa un caso tipico de explotacién en 
duplex con un par de frecuencias diferentes en la banda de 20 metros, en la que una 
estacién DX transmite en los 14.025 MHz, en tanto que recibe 10 kHz mas arriba en la 
banda. 


1. 


Sintonice el VFO-A en los 14.035.00 MHz (en la frecuencia de recepcidn de la estacién 
DX). 


. Oprima el botén (FE) momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 


veces como sea necesario, hasta que la Fila 1 de Funciones Operativas [A/B, A=B, 
SPL] aparezca desplegada en la pantalla del transceptor. 


. En esta etapa, presione la tecla GAD (A/B) momentaneamente para seleccionar el 


VFO-B. 


. Sintonice el VFO-B en los 14.025.00 MHz (en la frecuencia de transmision de la 


estacién DX). 


. Presione la tecla GED (SPL) en forma momentanea. El transceptor comenzara a trans- 


mitir utilizando la frecuencia del VFO-A y recibira por la frecuencia asignada al VFO-B; 
lo anterior hara que el icono “@&¥ aparezca iluminado en el despliegue del radio. 


. Con el objeto de escuchar el amontonamiento llamando a la estacién DX (a fin de 


alinear su frecuencia lo mas cercanamente posible a la de la estacién con la que DX 
se esta comunicando), presione la tecla GAD (A/B) para invertir los osciladores. De 
este modo, comenzara a sintonizar alrededor de los 14.035 MHz, ademas de poner su 
estacion en cero con la frecuencia de recepcidn de la estacién DX, al ajustarla en QSO 
con el DX. 

Oprima nuevamente la tecla GAD (A/B) para volver a recibir por la frecuencia de la 
estacion DX. 


. Finalmente, oprima una vez mas la tecla GQ (SPL) con el objeto de cancelar el funcio- 


namiento en frecuencia compartida; en cuyo caso, el icono “@&¥’ dejara de verse sobre 
el despliegue del equipo. 
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Temporizador de Intervalos de Transmision 


Utilizado mayormente en FM, el Temporizador de Intervalos de Transmisién (Time Out 
Timer) inhabilita el transmisor una vez cumplido un periodo de operacién que define el 
usuario con anterioridad. Esta funcién puede resultar muy util para evitar que “un micr6- 
fono atascado” (cuando el conmutador del PTT se cierra en forma accidental) cause inter- 
ferencias a otros usuarios, la cual ademas lo obligara a mantener sus emisiones cortas, 
ayudandole asi a conservar la energia de la bateria. 

Para activar el Temporizador de Intervalos de Transmision “TOT”: 


1. Oprima firmemente el boton (E) durante un segundo para ingresar al modo del Menu. 

2. Gire a continuacion la perilla a fin de seleccionar la instruccién #49 (correspondi- 
ente a “TOT TIME’). 

3. Esta funcién viene originalmente inhabilitada (“off’) de fabrica. Desplace la perilla de 
SINTONIA para escoger un nuevo intervalo de desconexién (de 1 a 20 minutos). 

4. Una vez hecha su eleccion, oprima el boton (FE) durante un segundo para almacenar 
esta nueva instruccion y continuar utilizando el equipo en la forma habitual. 


Monitoreo de Estaciones WeatherFax 


Con el FT-818 se puede realizar facilmente el monitoreo de emisiones WeatherFax por 

HF. 

1. Antes de proceder, verifique que el desmodulador WeatherFax esté debidamente 
conectado a los Alfileres 5 y 2 del enchufe para DATOS ubicado en el panel posterior 
del radio. 

2. Coloque el transceptor en el modo VFO y el modo de operacidn, en “DIG”, selecciona- 
ndo PSK31-U en la instruccién #26 del Mend, tal como se describid en la seccién ante- 
rior del manual. 

3. Seleccione ahora la frecuencia de trabajo correspondiente a la estaci6n que esta trans- 
mitiendo el programa WeatherFax. Cabe hacer notar que, en el modo de Banda Lateral 
Superior, la frecuencia que usted debe programar en el despliegue es habitualmente 
1.90 kHz mas baja que la frecuencia “asignada” de la estacién. Por consiguiente, sin- 
tonice el radio en los 8.680.1 MHz para una estacién WeatherFax cuya frecuencia asig- 
nada sea de 8.682.0 MHz. 

4. Una vez que comienzan las emisiones WeatherFax, no se deberia volver a necesitar 
la intervencién del operador en lo que al transceptor respecta. El nivel de audio prove- 
niente del enchufe para DATOS en el panel posterior del transceptor es fijo y por consi- 
guiente, no es posible ajustarlo. 

Los ajustes finos en la escala de grises y en el cuadro de alineacién se realizan a través 

del ordenador y el programa que se conecta al desmodulador WeatherFax que usted esta 

utilizando. 
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Canales del Banco Rapido de Memorias “QMB” 
Registe de Canales QMB 


. Sintonice la frecuencia deseada y luego ajuste el modo operacional junto con el ancho 


de banda. Si se trata de un canal FM, defina toda configuraci6n que se requiera rela- 
cionada con las conmutaciones del repetidor, al igual que con los sistemas CTCSS y 
DCS. 


. Oprima firmemente la tecla hasta que el radio genere dos “pitidos de corta dura- 


cidn”. El segundo pitido constituye una confirmacién audible de que los datos han que- 
dado debidamente registrados en la memoria QMB. 


Si presiona la tecla GAD (A/B) en forma momentdnea mientras se encuentra en la 
Fila 3 de Funciones Operativas [STO, RCL, PMS], el radio también almacenara una 
frecuencia en el registro QMB. 


Recuperacion de Canales QMB 


1. 


Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 3 de Funciones Operativas [STO, RCL, 
PMS] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 


. Presione la tecla (RCL) en forma momentanea para recuperar el registro del Ban- 


co Rapido de Memorias; en cuyo caso, vera iluminarse la indicacién “QMB” en el borde 
superior derecho de la pantalla de LCD. 


. Oprima la tecla (RCL) una vez mas para restituir la frecuencia original en el de- 


spliegue (ya sea la frecuencia VFO o un canal de Memoria). 


Si desplaza Ia perilla de SINTONIA o mientras opera en el modo QMB, se po- 
dran cambiar las frecuencias tal como si estuviera trabajando a partir del modo 
“VFO”. También es posible modificar con la tecla de o la mo- 
dalidad de funcionamiento. Cuando se realiza esta operacion, el icono “MTQMB” 
aparece indicado en la pantalla del radio, en donde “MT” representa el modo de 
“Sintonia de Memorias”. Presione la tecla (RCL) una vez mas para restituir la 
frecuencia QMB que habia sido registrada originalmente en la memoria. 
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Funcionamiento de la Memoria en Canales “Normales” 
Registro de Memorias Normales 


1. 


Sintonice la frecuencia deseada y luego ajuste el modo operacional junto con el ancho 
de banda. Si se trata de un canal FM, defina toda configuraci6n que se requiera rela- 
cionada con las conmutaciones del repetidor, al igual que con los sistemas CTCSS y 
DCS. Las conmutaciones estandar (originales) del repetidor no necesitan de la técnica 
relativa al registro de frecuencias “diferentes”, la cual se describe mas adelante en el 
manual. 


. Oprima el botén (FJ momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 


veces como sea necesario, hasta que la Fila 2 de Funciones Operativas [MW, MC, 
TAG] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 


. En esta etapa, oprima GAD (MW) momentaneamente para ingresar al modo de “Verifi- 


cacién de Memorias’”, el cual se utiliza para localizar un canal desocupado. La frecuen- 
cia registrada (de existir alguna) en el canal de memoria vigente aparecera exhibida en 
la pantalla del equipo. 


. Desplace la perilla con el objeto de seleccionar el numero del canal de memoria 


en el que desea almacenar los datos relativos a la frecuencia que en ese momento se 
esta utilizando. 


. Oprima firmemente la tecla GAD (MW) hasta que el radio genere dos pitidos de corta 


duracion; el segundo pitido constituye una confirmacién audible de que los datos relati- 
vos a la frecuencia han quedado debidamente registrados en la memoria. 


Registro de Memorias para Pares de Frecuencias Diferentes 

El usuario puede registrar también pares de frecuencias “Diferentes”, como cuando opera 
en base a un sistema de repetidores que no utiliza un corrimiento “estandar”. Este proced- 
imiento ademas puede ser empleado para la explotacién en DX en la Banda Lateral Unica 
de 7 MHz, etc. 


1. 


2. 


A partir del modo VFO, defina la frecuencia de Recepcidén y la modalidad de funciona- 
miento deseadas. 

Oprima el botén (E) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 2 de Funciones Operativas [MW, MC, 
TAG] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 


. En esta etapa, oprima GAD (MW) momentaéneamente para ingresar al modo de “Verifi- 


cacién de Memorias’”, el cual se utiliza para localizar un canal desocupado. La frecuen- 
cia registrada (de existir alguna) en el canal de memoria vigente aparecera indicada en 
la pantalla del radio. 


. Desplace la perilla con el objeto de seleccionar el numero del canal de memoria 


en el que desea almacenar los datos relativos a la frecuencia de recepcidn actual. 


. Oprima firmemente la tecla GAD (MW) hasta que el radio genere dos pitidos de corta 


duracién, los cuales confirman que los datos relativos a la frecuencia de Recepcién 
han quedado debidamente registrados en la memoria. 


. Ahora, proceda a definir la frecuencia de Transmision y la modalidad de funcionamien- 


to deseadas en el VFO. 


43 


Funcionamiento de la Memoria 


7. Oprima el boton GE) momentaneamente; jpero sin girar la perilla a continuacion! 

8. En tanto que el “numero del canal de memoria” aparezca intermitente, oprima el con- 
mutador del PTT y mientras lo mantiene en esa posicién, presione la tecla GAD (MW) 
durante un segundo. Los dos “pitidos” que emite el radio confirmaran que los datos 
relativos a la frecuencia de Transmision independiente han quedado debidamente re- 
gistrados en la memoria. En ese instante ya podra soltar el conmutador del PTT. 

En el paso 8 de esta seccion, al oprimir el conmutador del PTT no se activa el trans- 

misor, sino que simplemente se envia una sefal al microprocesador de que una fre- 

cuencia de Transmisi6n independiente esta siendo almacenada en el mismo canal 

en donde anteriormente habia sido registrada una frecuencia de Recepcion. 


Recuperacion de Canales de Memoria 

1. Si se encuentra operando en base al modo de sintonizaci6n VFO, oprima la tecla 
una sola vez para ingresar al sistema de “Memoria” (en ese momento aparecera un 
numero de canal “M-nnn” justo en el espacio que ocupaba anteriormente la indicacién 
del oscilador “VFOa” 0 “VFOb” en la pantalla del transceptor). 

2. Desplace la perilla con el objeto de seleccionar un canal de memoria diferente. 

3. Cuando divida sus canales de memoria en Grupos mediante -Fe5 USE 
la instrucci6n #34 del Menu, es facil cambiarse de una uni- 14,.256,.66 RF 
dad a otra; para ello, oprima primero la perilla enforma |5 
momentanea (se iluminara un Numero de Grupo (“a” ~ “j”) en 
el despliegue) y girela a continuacién, con el objeto de hacer 
avanzar los canales hasta ingresar a uno distinto. A partir de a-HBS USB 
entonces, usted podra presionar la perilla una vez mas 14,258.88 RF 
para restringir el acceso de los canales de memorias al grupo 5 
que acaba de seleccionar. Memory Group “ON” 

4. Una vez que comience a operar en base a un canal de memo- 
ria, podra sintonizar a partir de la frecuencia que habia registrado originalmente en la 
memoria (tal como si estuviera en el modo VFO). Simplemente desplace la perilla de 
SINTONIA; en cuyo caso el “Numero del Canal de Memoria” va a ser reemplazado por 
la indicacién “MTUNE”, para informarle que usted se ha cambiado al modo de “Sinton- 
izacion de Memorias”. Cuando transmita en base a dicho modo, si encuentra otra fre- 
cuencia que desee almacenar en un canal de memoria distinto, sdlo tiene que accionar 
la tecla GAD (MW) en forma momentanea, seleccionar el nuevo canal de memoria con 
la perilla y por ultimo, volver a oprimir esa misma tecla hasta que el radio emita 
los dos tonos de confirmacion. 

5. Cuando desee abandonar el modo de Sintonia de Memorias, oprima la tecla como 
se indica a continuacién: 

O Una sola pulsacién de restituye en el transceptor la frecuencia originalmente 
registrada en la memoria. 

O Una segunda pulsacién de esa misma tecla lo hara abandonar el modo de Memoria 
y regresar al VFO (en cuyo caso el numero del canal de memoria va a ser reempla- 
zado por la indicacién “VFOa’” o “VFOb’ en la pantalla del radio). 


Memory Group “OFF” 


Cada vez que funcione en base a memorias para pares de frecuencias “Diferentes”, 
aparece una indicaci6n especial ‘f3{” sobre la pantalla de cristal liquido del radio. 
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Masking Memory 

Enmascaramiento de Memorias 

Si lo desea, el usuario puede eliminar los datos relativos a la frecuencia almacenados en 

cualquier canal de memoria, con excepcidn del numero “1”. El proceso de borrado no es 

“permanente”, de modo que si usted elimina un canal por error mediante el presente pro- 

cedimiento, podra recuperar sin dificultad los contenidos del canal de memoria respectivo. 

1. Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 2 de Funciones Operativas [MW, MC, 
TAG] aparezca exhibida en la pantalla. 

2. Después de presionar GAD (MW) en forma momentanea, desplace la perilla con 
el objeto de seleccionar el canal de memoria que desea eliminar. 

3. Presione la tecla (MC) momentaneamente en esta etapa. Tal accién hard que el 
cuadro indicador de frecuencia se borre de la pantalla de LCD, haciendo que el nume- 
ro correspondiente al canal de memoria aparezca -a partir de entonces- intermitente 
sobre el despliegue. 

4. Espere unos tres segundos; una vez que el numero correspondiente al canal de memo- 
ria deje de parpadear, seran “enmascarados” los datos y por consiguiente, no podran 
ser utilizados en ninguna aplicacién del radio. 

5. Con el objeto de restituir los datos relativos a la frecuencia, repita los pasos anterior- 
mente descritos. No obstante, si almacena otros datos de frecuencia en un canal que 
ya contiene datos enmascarados, la nueva informacién se superpondra a la existente 
con la subsecuente eliminacion de esta ultima. 

6. El Canal de Memoria 1 se utiliza para la funci6n de monitoreo Prioritario, segun la 
cual en el referido canal sdlo es posible volver a escribir (pero no enmascarar) la infor- 
macion relativa a la frecuencia. 
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Funcionamiento de la Memoria con Canales 
Regulares “HOME” 


Existen cuatro canales especiales «HOME>» de activacién inmediata, destinados a alma- 
cenar determinadas frecuencias que el usuario utiliza con mayor regularidad. Es posible 
grabar en los registros de canales “Home” los datos relativos a la frecuencia, ya sea “sim- 
plex” o “compartida”, asi como el modo. Existen canales “Home” especiales para las ban- 
das HF (cualquier frecuencia entre los 1.8 y 29.7 MHz), 50 MHz, 144 MHz y 430 MHz. 
Tales memorias pueden resultar particularmente utiles para monitorear balizas de propa- 
gacion, pudiendo recuperar la frecuencia de dicho emisor con la pulsacién de un sdlo 
boton y asi realizar una inspeccion rapida de las condiciones de la banda. 


pegst de Canales “HOME” 

. Sintonice la frecuencia y seleccione el modo de funcionamiento que desea utilizar. Si 
se trata de un canal FM, defina toda configuracién que se requiera relacionada con los 
sistemas CTCSS y DCS, al igual que con las conmutaciones del repetidor. 

2. Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 2 de Funciones Operativas [MW, MC, 
TAG] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 

3. En esta etapa, oprima GAD (MW) momentaneamente para ingresar al modo de “Verifi- 
cacién de Memorias’”. 

4. Presione firmemente la tecla durante un segundo; con ello se guarda la infor- 
macion relativa a la frecuencia en la célula del canal “Regular”. Como de costumbre, el 
transceptor emitira dos pitidos para confirmar el debido registro de los datos perteneci- 
entes a la frecuencia en la memoria del equipo. 

5. En caso de que desee almacenar un par de frecuencias “Diferentes” en el canal regular 
“HOME”, ingrese primero la frecuencia de Recepcioén conforme a los pasos del 1 al 4 y 
a continuaci6n, ajuste la frecuencia de Transmisi6n deseada. 

6. Una vez mas, oprima en forma momentadnea la tecla GAD (MW) del transceptor. 

7. Presione ahora el conmutador del PTT, y mientras lo mantiene en esa posicién, acci- 
one nuevamente la tecla durante un segundo. Con esta accién se almacenaran 
los datos relativos a la frecuencia de transmisién en la célula perteneciente al canal 
regular “Home”. 


Recuperacion de Canales “HOME” 

1. Oprima la tecla en forma momentanea para recuperar el Canal Regular dentro del 
grupo de banda en base al cual se encuentra operando en ese momento (HF, 50 MHz, 
144 MHz 6 430 MHz). Lo anterior hara que la indicacién “HOME” aparezca desplegada 
en la pantalla del radio. 

2. Luego presione la tecla una vez mas con el objeto de restituir la frecuencia que 
habia utilizado con anterioridad (que puede ser una frecuencia VFO o un canal de me- 
moria). 
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Denominacion de Memorias 


Es posible que decida asignar “Etiquetas” (0 denominaciones) alfanuméricas a una o 
varias memorias, de modo que sea mas facil recordar la aplicacion atribuida a un determi- 
nado canal (como el nombre de un club, por ejemplo). Lo anterior se realiza sin ninguna 
dificultad mediante el modo de Programacidén del menu. 


1. 
2. 
3. 


A partir del modo de Memoria, oprima el botén (EF) momentanea- 


Primero, active el canal de memoria al que desea asignarle una denominacion. 

Oprima el botén (FJ durante un segundo con el objeto de ingresar al modo del Menu. 
Gire a continuacion la perilla para seleccionar la instruccién #35 (correspondiente 
a “MEM TAG’). 


. Oprima ahora la perilla para hacer efectiva la programacion de la etiqueta. 
. Con la perilla de SINTONIA, proceda a seleccionar el primer caracter (numero, letra o 


simbolo) de la denominacién que desea registrar y desplace posteriormente la perilla 
a la derecha, con el objeto de desplazarse hasta la posicién del préximo caracter 
de la secuencia. 


. Gire nuevamente la perilla de SINTONIA para escoger un nuevo numero, letra o 


simbolo y luego desplace la perilla a la derecha hasta la ranura del siguiente 
caracter de la serie. 


. Repita el paso 6 tantas veces como sea necesario hasta terminar de componer la eti- 


queta para la actual memoria. Cuando termine, presione la tecla 0) durante un segun- 
do a fin de almacenar la presente denominacién alfanumérica (A/N) y continuar op- 
erando el radio en la forma habitual. 


mente y gire la perilla a continuacion, tantas veces como i ae a eet 


sea necesario, hasta que la Fila 2 de Funciones Operativas [MW, 
MC, TAG] aparezca exhibida en la pantalla. Accione luego la te- 


cla GED (TAG) en forma momentanea para activar el despliegue “Frequency” Display 


de Etiquetas Alfanuméricas en el transceptor. Si presiona reit- 
eradamente esta misma tecla, hara que el radio alterne entre la 
exhibicién de “Frecuencia” y de “Etiquetas Alfanuméricas” en la 
pantalla del transceptor. 


M-8b5 USE 
FAVORITE R 


“Tag” Display 


Usted podra recuperar la instruccién #35 del Menu (“MEM 
TAG”) en forma instantdnea si mantiene oprimida la tecla (CD (TAG) durante un se- 
gundo. 
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Funcionamiento del Analizador de Espectro 


Nota: Esta operaci6n no funciona en las frecuencias de emision en FM. 


El Analizador de Espectro le permite visualizar la actividad ex- S 
istente en los 5 canales que se encuentran inmediatamente por |438. 766,40 
encima y los 5 por debajo del canal de trafico vigente en el modo | Ji am_ fj _ 
VFO. Cuando el Analizador de Espectro esta habilitado, el de- 
spliegue indica la intensidad relativa de la sefal en los canales adyacentes a la frecuencia 
de comunicacién que en ese momento se esta utilizando. 


Existen dos modos basicos de funcionamiento para el Analizador de Espectro: 


CONT: En este modo, el transceptor barre la banda vigente en forma reiterada hasta el 
momento en que se desconecta el Analizador de Espectro. 


CHK: En este modo, el transceptor barre la banda vigente una sola vez cada 10 segun- 
dos. 


Configuracion del Modo del Analizador de Espectro 

1. Oprima firmemente el botén (EF) durante un segundo para ingresar al modo del Ment. 

2. Gire a continuaci6n la perilla a fin de seleccionar la instruccién #43 (correspondi- 
ente a “SCOPE’”). 

3. Desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar la modalidad de barrido que desea 
(refiérase a la explicacién anterior). 

4. Una vez hecha su eleccién, oprima el boton (EJ durante un segundo para almacenar 
esta nueva instruccidn y continuar utilizando el equipo en la forma habitual. 


Activacion del Analizador de Espectro 

1. Primero coloque el transceptor en el modo VFO, en la banda de trabajo deseada. 

2. Oprima el boton (E) momentaéneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 6 de Funciones Operativas [SSM, SCH, 
ART] aparezca desplegada en la pantalla del radio. 

. En esta etapa, presione la tecla GAD) (SSM) para activar el Analizador de Espectro. 

4. Mientras dicho dispositivo se encuentra activado, aparece indicada la intensidad relati- 
va de la sefial perteneciente a las estaciones ubicadas en los canales adyacentes a la 
frecuencia de comunicaci6n actual. 

5. Para inhabilitar el Analizador de Espectro, oprima la tecla GAD (SSM) una vez mas. 


oO 


Mientras se utiliza el Analizador de Espectro, el radio desactiva la salida de audio 
del receptor y el medidor de “S”. 
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Sistema de Busqueda Inteligente™® 


Nota: Esta operacion no funciona en las frecuencias de emision en FM. 


El sistema de Busqueda Inteligente™ le permite almacenar en forma automatica aquellas 
frecuencias en las que el radio detecta actividad en la banda de trabajo vigente. Cuando 
dicho sistema se encuentra habilitado, el transceptor explora rapidamente por encima y 
por debajo de la frecuencia actual, registrando todas aquéllas que estan activas a medida 
que avanza (sin detenerse ni un momento ante ninguna de ellas). Tales frecuencias son 
almacenadas en un banco especial para la funcién de Busqueda Inteligente, el cual esta 
compuesto por un total de 50 memorias. Esta funcién se puede utilizar también en los mo- 
dos AM y FM. 

El sistema de Busqueda Inteligente" resulta particularmente util cuando se viaja, puesto 

que el usuario puede almacenar en forma instantanea frecuencias activas de repetidores 

FM sin tener que buscarlas en un directorio. 

1. Ajuste el control de silenciamiento justo en el punto en donde se suprime el 
ruido de fondo. Por lo general, el sistema de BUsqueda Inteligente™ es mas efectivo 
cuando dicho control se situa en su regulacién del centro o bien, ligeramente a la dere- 
cha de ese punto. 

2. Programe el oscilador VFO en la frecuencia en la que desea comenzar a explorar (el 
sistema de Busqueda Inteligente™ solo esta disponible en el modo VFO). 

3. Oprima el botén (FJ momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 6 de Funciones Operativas [SSM, SCH, 
ART] aparezca desplegada en la pantalla del radio. 

4. Presione ahora la tecla (SCH) en forma momentanea; al hacerlo, el indicador in- 
termitente “SRCH” se iluminara en la pantalla, al tiempo que el transceptor comienza a 
barrer la banda vigente en direcci6n ascendente, cargando todos aquellos canales en 
donde encuentra alguna sefial que sea lo bastante intensa para desbloquear la audiof- 
recuencia. 

5. Todo canal en donde se detecte actividad (hasta 50 como maximo) quedara registrado 
en las memorias del sistema de busqueda inteligente. Aunque no se alcancen a ocupar 
las 50 memorias existentes, el circuito de exploracién se detiene tras haber analizado 
la banda una sola vez. 

6. Puede desplazar ahora la perilla para seleccionar las memorias del sistema de 
Busqueda Inteligente"™ que acaba de registrar. Si encuentra frecuencias que prefiere 
almacenar en memorias “normales”, simplemente siga los procedimientos que se de- 
scribieron anteriormente en el manual; recuerde que no es necesario oprimir la tecla 
(SCH) mientras esté ingresando tales memorias, puesto que si lo hace inhabilitara 
este sistema de exploracion en el radio (lea el paso 7 de la presente seccidn). 

7. Oprima momentaneamente la tecla (SCH) cuando desee desactivar el sistema de 
Busqueda Inteligente™ en el FT-818. 


Las memorias del modo de Busqueda Inteligente™ se conocen como memorias 
“transitorias”, puesto que se pierden cada vez que se inicia un nuevo barrido de 
este tipo en la banda. 
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Funcionamiento del Circuito de Exploracion 


Nota: Esta operacion no funciona en las frecuencias de emision en FM. 


El transceptor pone a disposicién del usuario una amplia variedad de técnicas de ex- 
ploracién. Sea que se encuentre en el modo VFO o en uno de los modos de memoria, el 
proceso de exploracién es basicamente el mismo en todas las configuraciones, pero con 
las diferencias que se indican a continuacién: 


Oj En el modo VFO, el circuito de exploracién hara que el transceptor barra la banda en cual- 
quier direccién, haciendo una pausa o deteniéndose ante cualquier sefal que encuentra; 
Oj En el modo de Memoria, el circuito de exploracién analizara las memorias programadas, 
pudiéndosele instruir ademas de que omita determinadas memorias del referido proceso; 
© En el modo de Exploracién de Memorias Programable (PMS), el circuito de barrido 
hara que el transceptor analice la banda dentro de los limites de frecuencias que define 
el usuario con antelacién para este fin. 


Funcionamiento del Circuito de Exploracion 


1. Ajuste el control de silenciamiento justo en el punto en donde se suprime el 
ruido de fondo. Por lo general, el circuito de exploracién es mas efectivo cuando dicho 
control se situa en su regulacién del centro o bien, ligeramente a la derecha de ese punto. 

2. Programe el transceptor en la configuracién en base a la cual desea explorar (el siste- 
ma VFO o de Memoria, el modo PMS sera descrito mas adelante en el manual). 

3. Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 5 de Funciones Operativas [SCN, PRI, 
DW] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 

4. En esta etapa, accione la tecla GAD (SCN) en forma momentanea para iniciar la ex- 
ploracién en direccién ascendente (es decir, hacia frecuencias mas altas o numeros de 
canales de memoria superiores). 

5. Desplace la perilla de SINTONIA 0 en sentido contrario a las manecillas del reloj 
con el objeto de cambiar la direccién del circuito de exploraci6n ahora hacia las fre- 
cuencias mas bajas. 

6. El circuito de exploracién hace que el transceptor se vaya desplazando en incrementos 
en la direccién seleccionada, hasta que una sefal sea detectada en el canal. Cuando el 
radio encuentra una sefial lo bastante intensa para desbloquear la audiofrecuencia, en 
los modos AM y FM, el circuito de barrido hace una pausa hasta que ésta desaparece 
(una vez que la otra estaci6n deja de transmitir), después de lo cual el radio reanuda 
su ciclo de exploracién en el sistema. El punto decimal en el despliegue de frecuencia 
aparece intermitente mientras el transceptor permanece en “Pausa’”. Refiérase a los “Dif- 
erentes Modos de Reanudacion de Exploracion” en la pagina 51 del manual para ver 
los detalles relativos a la forma de configurar, de acuerdo a sus propias necesidades, los 
parametros de restituci6n de dicho sistema de barrido. En los modos de Banda Lateral 
Unica y OC, el circuito de exploracién reduce su velocidad (pero no llega a detenerse). 

7. Oprima el conmutador del PTT del micréfono para cancelar el modo de exploracién en 
el radio. 


El usuario también puede mantener oprimida la tecla [UP] o [DWN] del micréfono 
durante 1/2 segundo con el objeto de iniciar la exploraci6én en direccion ascendente 
o descendente respectivamente, en caso de que hubiese sido habilitada (“ON”) la 
instruccion #37 del Menu (MIC SCAN). 
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Funcionamiento del Circuito de Exploracion 


Salto de Canales Durante la Exploracion (Modo 


Exclusivo de Memoria) 


Es posible que entre las memorias que ha programado existan algunas estaciones que 
no desea explorar. Por ejemplo, las sefales de radiodifusion (las cuales se transmiten 
continuamente) interrumpen el ciclo de barrido, por consiguiente tales canales pueden ser 
omitidos de modo de evitar esta clase de inconveniencia. 


Con el objeto de excluir un canal del circuito de exploraci6n: 


1. 


. Repita los pasos 2 y 3 tantas veces como sea necesario de 


. Inicie la exploracién de memorias; en ese momento notara 


Oprima el botén (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacion, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 2 de Funciones Operativas [MW, MC, 
TAG] aparezca desplegada en la pantalla del radio. 


. Recupere el canal de memoria que desea excluir del ciclo. 
. Presione la tecla (MC) en forma momentanea. EI “guién’ 


en el numero del canal de memoria cambia para transfor- 14,258.68 F 
marse en un “punto”; tal simbolo revela que a partir de ese S 
momento el canal ha quedado fuera del circuito de barrido. 


Memory Skip “OFF” 


modo de saltarse todos los canales que no desea explorar. 


M= BES USE 
pene R 


que los canales que ha marcado para ser saltados no estan 
incluidos en el circuito de exploracién. Memory Skip “ON” 


. Oprima el conmutador del PTT para detener el proceso de exploracidn en el radio; a 


partir de entonces, usted podra utilizar la perilla para visualizar manualmente los 
canales en la pantalla - uno a la vez - y se dara cuenta, ademas, que los canales mar- 
cados para ser “Saltados” siguen, de todas formas, disponibles para ser recuperados 
también por accionamiento manual. 


. El usuario puede reincorporar un canal que habia sido excluido al circuito de barrido si 


selecciona el canal en forma manual y presiona momentaneamente la tecla (MC) a 
continuacién, de modo que el “punto” sea reemplazado por el “guidn” en la pantalla del 
equipo. 


Modos de Reanudacion de Exploracion 


El sistema de exploracién requiere que usted mantenga el audio del transceptor en- 
mudecido. En tal caso, el transceptor “supone” que el desbloqueo de la audiofrecuen- 
cia se debe al descubrimiento de una sefial que usted desea escuchar. 

Una vez que el circuito de exploracién se detiene, el transceptor hace una pausa 


ante la sefal y permanece anclado a su frecuencia durante cinco segundos (valor 
de programacion original), después de lo cual éste reanuda su ciclo de barrido, in- 


dependientemente si la otra estacién ha dejado o no de transmitir. Mediante la in- 
struccién #41 del Menu (RESUME), es posible ajustar el intervalo de reanudacién de 
exploracion en 3, 5 610 segundos o si prefiere, la cancelacién del mismo (segun el 
cual la exploracié6n queda inhabilitada una vez que se recibe una sefial); refiérase a la 
pagina 66 del manual para ver los detalles relativos a este tema. 


Funcionamiento del Circuito de Exploracion 


Exploracion de Memorias Programable 

Con el objeto de limitar la exploracion (0 sintonizacién) dentro una determinada gama de 
frecuencias, usted puede hacer uso de la Exploracién de Memorias Programable (PMS), 
la cual utiliza pares de memorias especiales (“M-PL’” y “M-PU”). El modo PMS resulta muy 
practico, especialmente cuando se trata de ayudarlo a observar cualquier limite de sub- 
banda de trabajo relacionado con el tipo de licencia de Radioaficionado que posee. 


La configuracion del sistema PMS es una tarea facil de realizar: 


1: 


Registre primero los limites de frecuencia superior e inferior de la gama deseada den- 
tro del par de memorias PMS (es decir, “M-PL’” y “M-PU”). 


. Oprima el botén (E) momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 


veces como sea necesario, hasta que la Fila 3 de Funciones Operativas [STO, RCL, 
PMS] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 


. Presione ahora la tecla GED (PMS); en cuyo caso, la indicacién “PMS” aparecera 


iluminada en el borde superior derecho de la pantalla de LCD, para sefialar que la 
Exploracién de Memorias Programable ha sido activada. A partir de ese momento, la 
sintonizacion y exploracién estaran circunscritas a la gama contenida en el par de me- 
morias PMS seleccionado, manteniendo las comunicaciones dentro de los limites que 
acaba de programar. 


Ejemplo: Defina la sintonizacién y exploracién en la gama de frecuencias contenida entre 
los 144.3 y 148.0 MHz 


1. 


Oprima la tecla (WIM), tantas veces como sea necesario, para ingresar al modo VFO y 
luego, ajuste la perilla de o SINTONIA a la altura de los 144.300 MHz. 


. Oprima el botén (FJ momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 


veces como sea necesario, hasta que la Fila 2 de Funciones Operativas [MW, MC, 
TAG] aparezca exhibida en la pantalla del radio. 


. En esta etapa, oprima la tecla GAD (MW) e inmediatamente después, desplace la peril- 


la GED), con el objeto de seleccionar el canal de memoria “M-PL’ en el radio. 


. Mantenga oprimida esta misma tecla durante un segundo para registrar la frecuencia 


VFO en la memoria “M-PL”. 


. Ajuste ahora la perilla de o SINTONIA a la altura de los 148.000 MHz. 
. Oprima la tecla GAD (MW) en forma momentanea y gire la perilla de a continu- 


acion, con el objeto de activar el canal de memoria “M-PU” en el transceptor. 


. Mantenga oprimida la tecla GAD (MW) durante un segundo para registrar la actual fre- 


cuencia VFO, ahora en la memoria “M-PU’”. 


. Oprima el botén (FE) e inmediatamente después, gire la perilla GED, tantas veces como 


sea necesario, para recuperar la Fila 3 de Funciones Operativas [STO, RCL, PMS] en 
el transceptor. 


. Y para terminar, presione la tecla (PMS) en forma momentanea. A partir de en- 


tonces, la sintonizacién y exploracién estara limitada a la gama contenida entre los 
144.3 y 148.0 MHz, hasta el momento en que usted accione la tecla para restituir 
el modo VFO o de memoria en el radio. 
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NOTA 
La resolucién de frecuencia para estos limites de subbanda es de 100 kHz, aunque 
la resolucién de canales de memoria para tales bordes va a ser cualquier valor que 
haya seleccionado como el tamafio de paso actual. Como consecuencia de lo an- 


terior, aquellas dos frecuencias registradas en dichas memorias especiales (M-PL 
y M-PU) seran reducidas al multiplo de 100 kHz mas préximo para que puedan ser 
utilizadas como limites de subbanda. Por consiguiente, en el ejemplo anterior, es 
posible emplear cualquier frecuencia entre los 144.300 y 144.399 MHz para almace- 
nar un limite de sintonia inferior de “144.300 MHz” en la memoria M-PL. 
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Sistema de Vigilancia Dual 


Nota: Esta operacion no funciona en las frecuencias de emision en FM. 


El sistema de Vigilancia Dual se asemeja, en cierta forma, a la funci6n de exploracién 
en el radio. No obstante, segun el referido sistema, el transceptor vigila (enmudecido) la 
frecuencia del VFO-A al mismo tiempo que controla en forma periddica el VFO-B en bus- 
ca de actividad (0 viceversa). Un caso tipico para usted seria sintonizar el VFO-A en los 
50.110 MHz y comenzar a escuchar estaciones duplex que puedan hacer llamadas CQ 
en esa frecuencia, al mismo tiempo que chequea constantemente los 28.885 MHz por si 
hubiesen abonados reportando aperturas de banda en los 6 metros. 

Con el objeto de hacer funcionar el sistema de Vigilancia Dual: 


1. Programe los canales de transmisién y recepcidn en el VFO-A, definiendo -al mismo 
tiempo- la frecuencia de monitoreo prioritaria que desea utilizar. Luego, determine la 
frecuencia que ha de controlar en forma periddica en el VFO-B. 

2. Ingrese al VFO-A y gire posteriormente el control de silenciamiento GQUIRE) justo has- 
ta el punto en donde se suprime el ruido de fondo. 

3. Oprima el boton (EF) momentaneamente y gire la perilla a continuacién, tantas 
veces como sea necesario, hasta que la Fila 5 de Funciones Operativas [SCN, PRI, 
DW] aparezca exhibida en la pantalla del transceptor. 

4. Oprima la tecla GED (DW) en forma momentanea con el objeto de activar el sistema de 
Vigilancia Dual (en cuyo caso, el icono “DW” se iluminara en el borde inferior izquierdo 
de la pantalla de LCD). 

5. El transceptor continua vigilando (enmudecido) la frecuencia de utilizacién actual 
(VFO-A); pero una vez cada cinco segundos, éste se cambia brevemente a la frecuen- 
cia del VFO-B en busca de actividad. 

6. Si detecta una estacién en la frecuencia del VFO-B, el transceptor se detendra ante 
ella (haciendo que el punto decimal de la frecuencia aparezca intermitente en el de- 
spliegue). 

7. Y por ultimo, accione la tecla (DW) una vez mas para anular el sistema de Vigi- 
lancia Dual en el radio (en cuyo caso, el icono “DW” deja de verse iluminado en la pan- 
talla). 


Notese que el radio no cancela la funcion de Vigilancia Dual cuando se oprime el 
conmutador del PTT del micr6éfono. 
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Funcionamiento de la frecuencia de emergencia de 


Alaska:5167.5 kHz (Version estadounidense solamente 


EI articulo 97.401(d) del reglamento que gobierna las actividades amateur en los Estados 
Unidos permite la comunicacién de emergencia entre aficionados en la frecuencia discreta 
de 5167.5 kHz por estaciones dentro (0 a 92,6 km) del Estado de Alaska. Esta frecuencia 
sdlo se ha de usar cuando se vea amenazada directamente la vida humana o sus bienes, 
pero jamas para realizar transmisiones de rutina. 

El FT-818 esta facultado para transmitir y recibir en los 5167.5 kHz bajo tales condiciones 
de emergencia a través del sistema del Menu. Con el propdsito de habilitar esta funcidn: 


1. Oprima firmemente el boton (E) durante un segundo para ingresar al modo del Menu. 

2. Gire a continuaci6n la perilla a fin de seleccionar la instrucci6n #28 (correspondi- 
ente a “EMERGENCY’”). 

3. Desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar la opcién de conexién (“ON”). 

4. Y por ultimo, presione firmemente el botén (EF) a fin de abandonar el sistema del Ment. 


A contar de este momento, sera posible establecer comunicaciones de emergencia en la 
frecuencia discreta especificada: 
Oprima la tecla (W/M), tantas veces como sea necesario, para ingresar al modo de Me- 
moria y gire la perilla a continuacién, con el objeto de seleccionar el canal de 
emergencia (M-EMG), el cual se encuentra localizado entre los canales M-PU y M-001 
en la memoria. 


Cabe hacer notar que el Clarificador del modo de recepcidén funciona normalmente mien- 
tras se utiliza esta frecuencia, a pesar de que la frecuencia de transmisi6n no puede ser 
modificada. La activacién de la instruccién #28 del Menu no habilita ninguna otra funcién 
fuera de la banda de aficionados en el transceptor. En tal frecuencia de emergencia, no 
se garantizan necesariamente todas las especificaciones del FT-818; no obstante, la sal- 
ida de potencia y la sensibilidad del receptor deberian ser satisfactorias para establecer 
contacto en caso de extrema necesidad. 


Cuando desee inhabilitar la Frecuencia de Emergencia de Alaska, repita el procedimiento 
anterior, pero seleccione en la instruccién #28 la opcién de desconexién “OFF” en el paso 
3 del referido proceso. 

Durante una emergencia, cabe hacer notar que un corte dipolo de media onda para esta 
frecuencia deberia ser de aproximadamente 45’3” en cada lado (con un largo total de 
90’6”). 

Las emisiones de emergencia en la frecuencia de 5167.5 kHz se comparten con el Ser- 
vicio Fijo de Alaska. Este transceptor no esta autorizado, conforme a la Seccidn 87 de la 
Comisién Federal de Comunicaciones, para la radiodifusi6n aeronautica. 


El sistema del Menu le permite configurar - de acuerdo con sus propias necesidades - 
una amplia variedad de aspectos técnicos y de caracteristicas funcionales del transceptor. 
Una vez que haya ejecutado en un principio los diversos procedimientos de configuracién, 
descubrira que ya no tendra que recurrir a ellos con frecuencia durante la utilizacién cotid- 
iana del equipo. 
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Funcionamiento del Sistema del Menu 


Funcionamiento del Sistema del Menu 

1. Presione firmemente la tecla (FJ durante un segundo. Al hacerlo, apareceran desplega- 
dos el numero de la Instruccién del Menu y una breve descripcidn de la misma en la pan- 
talla del equipo. 

2. Desplace la perilla con el objeto de seleccionar la Instruccié6n del Menu sobre la 
cual desea trabajar. 

3. Una vez que haya seleccionado el numero cor- 
respondiente a la Instrucci6n que desea, gire la 
perilla de SINTONIA para modificar el valor o la 
condicién del parametro vigente. 

4. Una vez hecha su eleccién, oprima firmemente 
la tecla (ED durante un segundo para almacenar 
esta nueva instruccién y continuar utilizando el 
radio en la forma habitual. 


O Si presiona la tecla en forma momentanea en el paso (3), se restituira el 
valor de programacion original para esa instruccion en el radio. 

O Si oprime la tecla momentaneamente en el paso (4), se restablecera el 
funcionamiento normal del equipo sin que el ultimo valor de programacion sea 
almacenado. 


Valores Valor 

Disponibies Original 
Activa y desactiva la Conmutacién Automatica del e 

TEARS Repetidor cuando se opera en la banda de 144 MHz. OFF/ON 


01 
Activa y desactiva la Conmutacién Automatica del 
D2 AoU.ARS Repetidor cuando se opera en la banda de 430 MHz. PEEION 
Ajusta el nivel del audio de entrada proveniente del 
03 | 9600 MIC controlador de nodos terminales durante la transferen- | 0 ~ 100 
cia de Paquetes a 9600 bps. 
AM&EM DL eae e inhabilita la perilla de en los modos AM ENABLE/DISABLE DISABLE 


3 
5 | AM MIC Ajusta la ganancia del micréfono para el modo AM. 0 ~ 100 
7 


0 
0 
0 
0 


4 
6 | AM STEP Define los pasos de sintonizacién para la perilla 2.5/5/9/10/12.5/25kHz “4 
en el modo AM. 
Selecciona el conector de antena que se ha de usar en x 
SNTENNS cada una de las bandas de trabajo (HF/50/144/430). ERONTRESE 

Define el tiempo correspondiente al sistema de Apaga- 

08 | APO TIME do Automatico (el intervalo antes de que se produzca la | OFF/1h ~ 6h OF 
desconexidn del radio). 

09 | ARTS BEEP Sel ecciona el modo de alerta que desea aplicar durante OFF/RANGE/ALL RANGE 
el funcionamiento del sistema ARTS. 

10 | BACKLIGHT Selecciona el tipo de iluminacién para la pantalla de OFF/ON/AUTO AUTO 
LCD en el radio. 

7 


1 | BATT-CHG Selecciona el periodo de carga de la bateria. 6/8/10 h (hours) 
12 | BEEP FREQ Selecciona la frecuencia del tono vigente. 440/880 Hz 880 Hz 
13 | BEEP VOL Selecciona el volumen del tono vigente. 0 ~ 100 


Configura el circuito del transceptor para la velocidad 
14 | CAT RATE CAT en baudios que ha de utilizar. 4800/9600/38400 bps | 4800 bps 


COLOR! (Blue)/ 
COLOR2 (Amber)/ COLOR1 
COLOR3 (Violet) 


1 
F 
0 


ecciona el color de la luz de fondo de la pantalla de 
LCD. 
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Funcionamiento del Sistema del Menu 


- Valores Valor 
del Menu : ine ‘un 
Disponibies Original 
16 | CONTRAST __| Ajusta el grado de contraste de la pantalla. j1~12, 
Establece el periodo de retardo durante la 
Tew DEES seudoemisi6n VOX en semiduplex por OC. deere SUN eRe 
Habilita e inhabilita el identificador en Codigo Morse 
qe onl mientras se opera en base al modo ARTS en el radio. OFHON 


19 | CW PADDLE Selecciona la configuracion de los cables de la paleta NORMAL/REVERSE | NORMAL 
de manipulaci6n. 


Sirve para definir el tono de la sefial de efecto local de 
20 | CW PITCH OC, el desplazamiento BFO al igual que las frecuencias | 300 ~ 1000 Hz 
centrales para el filtro de OC. 


Define la velocidad de transmisién para el manipulador | 4 wpm ~ 60 wpm/ 
21 ae ces 
electronico integrado. 20 cpm ~ 300 cpm 


22 | CW WEIGHT Ajusta el cociente de simetria de Puntos y Rayas para 1:25 ~4:4.5 1:3.0 
el manipulador electrdnico integrado. 
23 [DCS CODE [Define el cédigo DCS. 104 Std DCS codes Es 


Define el desplazamiento de la frecuencia desplegada 
24 | DIG DISP mientras se opera a partir del modo Digital “DIG” 200-2000 | +3000 Hz 
(“USER-L” 0 “USER-U”). 


Ajusta el nivel de entrada de audio proveniente de un 
equipo terminal (como un TNC o una tarjeta de sonido | , _ 
29, DIS MIC PSK-31) durante las comunicaciones en el modo 1c 
Digital. 
26 | DIG MODE ee : cee la banda lateral (de requerir ee L/PSK31-U/ RTTY 
alguna) en el modo Digi USER-L/USER-U 
Define el corrimiento de la frecuencia de portadora 
27 | DIG SHIFT mientras se opera a partir del modo Digital (“USER-L’” o | -3000 ~ +3000 Hz 
“USER-U”) 
Habilita ia transmisiOn y recepcion por el Canal de 
28 | EMERGENCY Emergencia de Alaska, en los 5167.5 kHz. OFF/ON 
29 | FM MIC Ajusta la ganancia del micrdéfono para el modo FM. lo~100 ssid ~ 100 
Define los pasos de sintonizacién para la perilla GED | 5/6.25/10/12.5/15/ x 
col haus en el modo FM. 20/25/50 kHz = 
31 Almacena su indicativo de llamada en el identificador YAESU 
en Cddigo Morse. 


32 | LOCK MODE _| Selecciona la funci6dn de la perilla del panel frontal. | DIAL/FREQ/PANEL DIAL 


33 | MAIN STEP Define la velocidad de la perilla de en el FINE/COARSE FINE 
transceptor. 

34 | MEM GROUP Habilita e inhabilita la configuraci6n de grupos de OFF/ON 
memorias en equipo. 

35 | MEM TAG Almacena “Etiquetas” Alfanuméricas” para los canales ae ee 
de memoria. 


Habilita e inhabilita la manipulacion telegrafica de OC a 
36 | MIC KEY través de los botones [UP] y [DWN] del micréfono. OFF/ON 


Habilita e inhabilita el acceso al sistema de exploracién 
32) MIB SOON a través de los botones [UP] y [DWN] del micréfono. DERION al 


38|OP FILTER | Habilita la trayectoria (OC 0 SSB) del filtro optativo. OFF/SSB/CW 


Ajusta el nivel del audio de entrada proveniente 

39 | PKT MIC del controlador de nodos terminales durante la|0~ 100 
transferencia de Paquetes a 1200 bps. 
Configura el circuito del transceptor para la velocidad 

40 | PKT RATE de transmisi6n de Paquetes en baudios que se ha de | 1200/9600 bps 1200 bps 
utilizar. 

41 | RESUME Define el periodo de retardo para la reanudacién del OFE/3/5/10 seconds 5 sec 
proceso de exploracién en el radio. 


42[RPT SHIFT _ | Define la magnitud de la Conmutacién del Repetidor. [0 ~ 99.99 MHz 
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Valores Valor 
Disponibies Original 


43 Define el modo del Analizador de Espectro en el CONT/CHK 
transceptor. 


44 | SIDETONE Ajusta la intensidad del tono local de OC. 0 ~ 100 50 
Selecciona la configuraci6n de la perilla de x 
49) SORRF-S Silenciamiento y de Ganancia de RF del panel frontal. Reser ai 
46 | SSB MIC Ajusta la ganancia del micréfono para el modo de 0~100 50 
Banda Lateral Unica. 
0 


Define los pasos de sintonizacion para la perilla 
pal cuba? en el modo de Banda Lateral Unica. TSO KRE poe 


48 | TONE FREQ _| Define la Frecuencia de Tono CTCSS en el radio. 50 Std CTCSS tones 88.5 Hz 
Selecciona el intervalo de desconexion para el a 
a SOT TIME Temporizador de Intervalos de Transmisi6n. QEEUS Zemin 
50 | VOX DELAY __| Define el “periodo de retardo” para el circuito VOX. 100 ~ 2500 msec 
51 | VOX GAIN Define la ganancia del detector de audio de entrada del 1~100 5 
circuito VOX. 
Habilita e inhabilita las instrucciones adicionales del 
52 | EXTEND Ment (#53 ~ #57). OFF/ON OFF 
53 | DCS INV Selecciona la codificacion DCS “Normal” o“Inversa’. | UY RN/Tn-Riv/ 
Tiv-Rn/Tiv-Riv 
54|RLSBCAR Define el Punto de la Portadora de Rx para la Banda -300 ~ +300 Hz 
Lateral Inferior. 
55 |R USB CAR Define el Punto de la Portadora de Rx para la Banda -300 ~ +300 Hz 
Lateral Superior. 
56 | TLSB CAR Define el Punto de la Portadora de Tx para la Banda -300 ~ +300 Hz 
Lateral Inferior. 
57 | TUSB CAR Define el Punto de la Portadora de Tx para la Banda -300 ~ +300 Hz 
Lateral Superior. 


%*1: Depends on transceiver version. 
%*2: Depends on operating band and transceiver version. 
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Instruccion 01 del Menu [144 ARS] 

Funcion: Activa y desactiva la Conmutacién Automatica del Repetidor cuando se opera 
en la banda de 144 MHz. 

Valores Disponibles: Activada/ Desactivada (“ON/OFF”). 

Valor Original: Activada (“ON”) (depende de la version del transceptor). 


Instrucci6n 02 del Menu [430 ARS] 

Funcion: Activa y desactiva la Conmutacién Automatica del Repetidor cuando se opera 
en la banda de 430 MHz. 

Valores Disponibles: Activada/ Desactivada (“ON/OFF”). 

Valor Original: Activada (“ON”) (depende de la version del transceptor). 


Instruccion 03 del Menu [9600 MIC] 

Funcion: Ajusta el nivel del audio de entrada proveniente del controlador de nodos termi- 
nales durante la transferencia de Paquetes a 9600 bps. 

Valores Disponibles: 0 ~ 100 

Valor Original: 50 


Instrucci6n 04 del Menu [AM&FM DL] 

Funcion: Habilita e inhabilita la perilla de SINTONIA en los modos AM y FM. 
Valores Disponibles: Habilitada/ Inhabilitada (“ENABLE/ DISABLE”) 

Valor Original: Inhabilitada (“DISABLE”) 


Instruccién 05 del Menu [AM MIC] 

Funcion: Ajusta la ganancia del micréfono para el modo AM. 
Valores Disponibles: 0 ~ 100 

Valor Original: 50 


Instrucci6n 06 del Menu [AM STEP] 

Funcion: Define los pasos de sintonizacién para la perilla en el modo AM. 
Valores Disponibles: 2.5/5/9/10/12.5/25kHz 

Valor Original: 5 kHz (depende de la versi6n del transceptor) 


Instrucci6n 07 del Menu [ANTENNA] 

Funcion: Selecciona el conector de antena que se ha de usar en cada una de las bandas 
de trabajo (HF/50/144/430). 

Valores Disponibles: Frontal/Posterior 

Valor Original: HF: Posterior, 50/144/430 MHz: Frontal 


Instrucci6n 08 del Menu [APO TIME] 

Funcion: Define el tiempo correspondiente al sistema de Apagado Automatico (el interva- 
lo antes de que se produzca la desconexi6n del radio). 

Valores Disponibles: Desconectado (“OFF”) / 1h ~ 6h 

Valor Original: Desconectado 
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Instrucci6n 09 del Menu [ARTS BEEP] 

Funcion: Selecciona el modo de alerta que desea aplicar durante el funcionamiento del 

sistema ARTS. 

Valores Disponibles: OFF/RANGE/ALL 

Valor Original: RANGE 

OFF: El transceptor no genera ningun sonido de alerta; por consiguiente el usuario 
tiene que observar la pantalla para determinar el estado funcional de ARTS. 

RANGE: El transceptor emite un sonido agudo la primera vez que detecta que su 
estacién se encuentra dentro del radio adecuado para comunicarse, en tanto 
que genera un tono bajo cuando la otra estacién se aleja de ese radio. 

ALL: El transceptor emite un tono de alerta agudo todas las veces que usted recibe 
una invitacién de llamada proveniente de la otra estacion, en tanto que produce 
un tono bajo una sola vez cuando la estaci6n remota se aleja de ese radio. 


Instrucci6n 10 del Menu [BACKLIGHT] 

Funcion: Selecciona el tipo de iluminacién para la pantalla de LCD en el radio. 

Valores Disponibles: OFF/ON/AUTO 

Valor Original: AUTO 

QFF: Desconecta la luz de la pantalla de LCD. 

ON: Enciende la luz de la pantalla de LCD en forma permanente. 

AUTO: Enciende la luz de la pantalla de LCD durante cinco segundos cada vez que se 
presiona algun control de la botonera. 


Instruccion 11 del Menu [BATT-CHG] 

Funcion: Selecciona el periodo de carga de la bateria. 
Valores Disponibles: 6/8/10 h (horas) 

Valor Original: 10 h 


Instrucci6n 12 del Menu [BEEP FREQ] 
Funcion: Selecciona la frecuencia del tono vigente. 
Valores Disponibles: 440/880 Hz 

Valor Original: 880 Hz 


Instruccién 13 del Menu_ [BEEP VOL] 
Funcion: Selecciona el volumen del tono vigente. 
Valores Disponibles: 0 ~ 100 

Valor Original: 50 


Instruccion 14 del Menu [CAT RATE] 

Funcion: Configura el circuito del transceptor para la velocidad CAT en baudios que ha 
de utilizar. 

Valores Disponibles: 4800/9600/38400 bps 

Valor Original: 4800 bps 
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Instruccion 15 del Menu [COLOR] 

Funcion: Selecciona el color de la luz de fondo de la pantalla de LCD 
Valores Disponibles: COLOR1 (Azul)/ COLOR2 (Ambar) 

Valor Original: COLOR1 (Azul) 


Instruccion 16 del Menu [CONTRAST] 
Funcion: Ajusta el grado de contraste de la pantalla. 
Valores Disponibles: 1 ~ 12 

Valor Original: 5 


Instruccion 17 del Menu [CW DELAY] 

Funcion: Establece el periodo de retardo durante la seudoemisi6n VOX en semiduplex 
por OC. 

Valores Disponibles: 10 ~ 2500 msec 

Valor Original: 250 msec 

EI tiempo de recuperaci6n se puede programar en pasos de 10 msec. Un retardo mas 
prolongado puede ser recomendable si se detiene con frecuencia mientras realiza sus 
emisiones. 


Instrucci6n 18 del Menu [CW ID] 

Funcion: Habilita e inhabilita el identificador en Cédigo Morse mientras se opera en base 
al modo ARTS en el radio. 

Valores Disponibles: Desconectado/Conectado (“OFF/ON”) 

Valor Original: Desconectado (“OFF”) 


Instrucci6n 19 del Menu [CW PADDLE] 

Funcion: Selecciona la configuracién de los cables de la paleta de manipulacion. 
Valores Disponibles: NORMAL/INVERTIDA 

Valor Original: NORMAL 


NORMAL: La polaridad de la paleta de conmutaci6n es normal. La conexi6n de “punta” 
de la clavija genera “puntos”, mientras que la conexidn en “bucle” produce 
rayas. 


INVERTIDA: La polaridad de la paleta de conmutacidn esta invertida. La conexién de 
“punta” produce rayas, en tanto que la conexién en “bucle” genera puntos. 


Instruccion 20 del Menu [CW PITCH] 

Funcion: Sirve para definir el tono de la sefal de efecto local de OC, el desplazamiento 
BFO al igual que las frecuencias centrales para el filtro de OC. 

Valores Disponibles: 300 ~ 1000 Hz 

Valor Original: 700 Hz 

EL tono telegrafico se puede ajustar en pasos de 50 Hz. 
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Instruccion 21 del Menu [CW SPEED] 

Funcion: Define la velocidad de transmisi6n para el manipulador electrénico integrado. 
Valores Disponibles: 4wpm ~ 60 wpm/20cpm ~ 300 cpm 

Valor Original: 12 wpm (60 cpm) 

El usuario puede ajustar la velocidad de envio conforme a cualquiera de las dos unidades 
de transmisién (wpm: palabras por minuto, 0 com: caracteres por minuto). 

Para alternar entre las unidades “wpm” y “cpm”, basta con oprimir la tecla del tran- 
sceptor. 


Instrucci6n 22 del Mend [CW WEIGHT] 

Funcion: Ajusta el cociente de simetria de Puntos y Rayas para el manipulador electréni- 
co integrado. 

Valores Disponibles: 1:2.5 ~ 1:4.5 

Valor Original: 1:3.0 


Instrucci6n 23 del Menu [DCS CODE] 
Funcion: Define el cédigo DCS. 

Valores Disponibles: 104 codigos DCS es- 
tandar 

Valor Original: 023 


DCS Code 
073 
162 
255 
351 
455 
| 462 | 464 | 465 | 466 | 503 | 506 | 516 | 523 | 526 | 532 | 546 | 565 | 606 | 612 | 624 
654 723 - 


Instrucci6n 24 del Menu [DIG DISP] 
Funcion: Define el desplazamiento de la 
frecuencia desplegada mientras se opera 
a partir del modo Digital “DIG” (“USER-L” o 
“USER-U”). 

Valores Disponibles: —3000 ~ +3000 Hz 
Valor Original: 0 Hz 


Instrucci6n 25 del Menu [DIG MIC] 

Funcion: Ajusta el nivel de entrada de audio proveniente de un equipo terminal (como un 
TNC o una tarjeta de sonido PSK-31) durante las comunicaciones en el modo Digital. 
Valores Disponibles: 0 ~ 100 

Valor Original: 50 
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Instruccion 26 [DIG MODE] 

Funcion: Selecciona la modalidad y la banda lateral (de requerir alguna) en el modo Digi- 

tal”. 

Valores Disponibles: RTTY/PSK31-L/PSK31-U/USER-L/USER-U 

Valor Original: RTTY 

RTTY: Funcionamiento del Radioteletipo por AFSK en el modo de Banda Lateral Infe- 
rior. 

PSK31-L: Funcionamiento de PSK-31 en el modo de Banda Lateral Inferior. 

PSK31-U: Funcionamiento de PSK-31 en el modo de Banda Lateral Superior. 

USER-L: Funciones programadas por el usuario en base al modo de Banda Lateral Infe- 
rior. 

USER-U: Funciones programadas por el usuario en base al modo de Banda Lateral Su- 
perior. 


En los modos “USER-L” y “USER-U”, el usuario puede definir el desplazamiento de 
la frecuencia desplegada como también el corrimiento de la frecuencia de portadora 
haciendo uso de las instrucciones #24 (DIG DISP) y #27 (DIG SHIFT) del Menu. 


Instrucci6n 27 del Menu [DIG SHIFT] 

Funcion: Define el corrimiento de la frecuencia de portadora mientras se opera a partir 
del modo Digital (“USER-L” 0 “USER-U”). 

Valores Disponibles: —3000 ~ +3000 Hz 

Valor Original: 0 Hz 


Instrucci6n 28 del Menu [EMERGENCY]: Version norteamericana solamente 
Funcion: Habilita la transmisi6n y recepcién por el Canal de Emergencia de Alaska, en 
los 5167.5 kHz. 

Valores Disponibles: Habilitado/ Inhabilitado (“ON/OFF”) 

Valor Original: Inhabilitado 

Cuando se habilita (“ON”) esta funcidn, el radio permite la comunicacién por la frecuencia 
discreta en los 5167.5 kH. Use la perilla para navegar y localizar dicha frecuencia; 
el Canal de Emergencia de Alaska lo encontrara ubicado entre los canales de Memoria 
“M-PU” y “M-001” en el transceptor. 


La utilizacio6n de esta frecuencia esta limitada a los radioaficionados que operen 
dentro (o a 92.6 km) del Estado de Alaska y solo si se trata de comunicaciones de 
emergencia (cuando se requiera salvaguardar en forma inmediata la vida humana o 
la propiedad). 


Instruccion 29 del Menu [FM MIC] 

Funcion: Ajusta la ganancia del micrdfono para el modo FM. 
Valores Disponibles: 0 ~ 100 

Valor Original: 50 
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Instrucci6n 30 del Menu [FM STEP] 

Funcion: Define los pasos de sintonizacién para la perilla en el modo FM. 
Valores Disponibles: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50 kHz 

Valor Original: 5 kHz (depende de la banda de trabajo y versidn del transceptor) 


Instrucci6n 31 del Ment [ID] 

Funcion: Almacena su indicativo de llamada en el identificador en Cddigo Morse, el cual 

puede contener hasta ocho caracteres como maximo. El proceso de registro es como se 

indica: 

1. Presione la perilla en forma momentanea con el propdésito de iniciar el registro de 
su indicativo de llamada en el radio (en este caso, aparece una “barra justo debajo” del 
primer caracter perteneciente a la secuencia). 

2. Con la perilla de SINTONIA, proceda a seleccionar la primera letra 0 numero de su 
indicativo de llamada y desplace la perilla un lugar a la derecha, con el objeto de 
guardar dicho caracter y desplazarse posteriormente hasta la posicién del préximo ele- 
mento de la serie. 

3. Repita el paso anterior, tantas veces como sea necesario, hasta terminar de componer 
la presente secuencia. 

4. Finalmente, presione la perilla para almacenar su indicativo de llamada completo 
y abandonar este modo de operacion. 

Valor Original: YAESU 


Instrucci6n 32 del Menu [LOCK MODE] 

Funcion: Selecciona la funcién de la perilla del panel frontal. 

Valores Disponibles: DIAL/FREQ/PANEL 

Valor Original: DIAL 

DIAL: Asegura solamente la perilla de SINTONIA principal en el radio. 

FREQ: Asegura las teclas de panel frontal y los botones relacionados con el mando de 
frecuencia (tales como los controles / MODE), Ia tecla GAD (A/B), 
etc.). 

PANEL: Asegura todas las teclas y controles del panel frontal (con excepcidn de los bot- 
ones de encendido GMM y del seguro propiamente tal COCK). 


Instrucci6n 33 del Menu [MAIN STEP] 

Funcion: Define la velocidad de la perilla de SINTONIA en el transceptor. 

Valores Disponibles: Fino/ Basto (“FINE/COARSE”) 

Valor Original: Fino 

Usted puede elegir cualquiera de estas dos velocidades para la perilla de SINTONIA. Si 
selecciona “Basto”, la reduccién del mecanismo de sintonia se duplica comparado con el 
valor originalmente programado en el radio. 
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Instruccion 34 del Menu [MEM GROUP] 

Funcion: Habilita e inhabilita la configuraci6n de grupos de memorias en equipo. 

Valores Disponibles: Desactivado/ Activado (“OFF/ON”) 

Valor Original: Desactivado 

Cuando esta instruccién se encuentra habilitada (“ON”), los 200 canales de memoria es- 
tandar son divididos en diez Grupos de Memorias diferentes, capaz de contener un maxi- 
mo de 20 unidades cada uno. 


Instrucci6n 35 del Menu [MEM TAG] 

Funcion: Almacena “Etiquetas” Alfanuméricas” para los canales de memoria, cada una de 
las cuales pueden contener hasta ocho caracteres como maximo. El proceso de registro 
es como se indica: 

1. Primero, active el canal de memoria al que desea asignarle una denominacion. 

2. Ingrese, a continuaci6on, a la instruccién #35 del Menu (correspondiente a [“MEM 
TAG’]). 

3. Presione la perilla en forma momentanea con el propésito de iniciar el registro 
de la etiqueta en el radio (en este caso, aparece una “barra justo debajo” del primer 
caracter perteneciente a la secuencia). 

4. Con la perilla de SINTONIA, proceda a seleccionar el primer caracter (numero, letra 
o simbolo) de la denominacidn que desea registrar y desplace posteriormente la pe- 
rilla a la derecha, con el objeto de desplazarse hasta la posicién del préximo 
caracter de la secuencia. 

5. Gire nuevamente la perilla de SINTONIA para escoger un nuevo numero, letra o 
simbolo y luego desplace la perilla a la derecha hasta la ranura del siguiente 
caracter de la serie. 

6. Repita el paso 5, tantas veces como sea necesario, hasta terminar de componer la 
etiqueta para la actual memoria. 

7. Cuando termine, presione la perilla durante un segundo a fin de almacenar la 
presente denominacion alfanumérica (A/N) y continuar operando el radio en la forma 
habitual. 


Instrucci6n 36 del Menu [MIC KEY] 

Funcion: Habilita e inhabilita la manipulacioén telegrafica de OC a través de los botones 
[UP] y [DWN] del micrdfono. 

Valores Disponibles: |Inhabilitada/ Habilitada (“OFF/ON”) 

Valor Original: Inhabilitado (“OFF”) 

Cuando esta funcién se encuentra habilitada (“ON”), presione el botén [UP] del micréfono 
para enviar un “punto” y [DWN], para enviar una “raya” (mientras el manipulador electroni- 
co incorporado esté activado). 
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Instrucci6n 37 del Menu [MIC SCAN] 

Funcion: Habilita e inhabilita el acceso al sistema de exploracién a través de los botones 
[UP] y [DWN] del micrdofono. 

Valores Disponibles: |Inhabilitado/ Habilitado (“OFF/ON”) 

Valor Original:Habilitado 


Instruccion 38 del Menu [OP FILTER] 

Funcion: Habilita la trayectoria (OC 0 SSB) del filtro optativo. 

Valores Disponibles: |Inhabilitada (“OFF”)/ SSB/ CW 

Valor Original: Inhabilitada 

Después de instalar el filtro optativo, configure esta instruccién para definir la trayectoria 
de la sefial correspondiente al filtro que acaba de incorporar. 


Instrucci6n 39 del Menu [PKT MIC] 

Funcion: Ajusta el nivel del audio de entrada proveniente del controlador de nodos termi- 
nales durante la transferencia de Paquetes a 1200 bps. 

Valores Disponibles: 0 ~ 100 

Valor Original: 50 


Instruccion 40 [PKT RATE] 

Funcion: Configura el circuito del transceptor para la velocidad de transmisién de Paquet- 
es en baudios que se ha de utilizar. 

Valores Disponibles: 1200/9600 bps 

Valor Original: 1200 bps 


Instruccion 41 del Menu [RESUME] 

Funcion: Define el periodo de retardo para la reanudacién del proceso de exploracién en 
el radio. 

Valores Disponibles: Desconectado (“OFF”) /3/5/10 segundos 

Valor Original: 5 segundos 

Cuando esta instruccién esta “Inhabilitada”, el circuito de barrido se detiene (sin volver a 
activarse) hasta que el usuario acciona la tecla de exploracién “SCAN” (o en su defecto, 
los botones [UP] o [DWN] del micréfono). 


Instrucci6n 42 del Menu [RPT SHIFT] 

Funcion: Define la magnitud de la Conmutacién del Repetidor. 

Valores Disponibles: 0 ~ 99.99 MHz 

Valor Original: Depende de la version del transceptor y de la banda en uso. 

La conmutaci6én del repetidor en cada banda (HF/50/144/430) se puede configurar en for- 
ma independiente. 


Instruccién 43 [SCOPE] 

Funcion: Define el modo del Analizador de Espectro en el transceptor. 
Valores Disponibles: CONT/ CHK 

Valor Original: CONT 

CONT: El Analizador de Espectro barre la banda continuamente. 
CHK: El Analizador de Espectro barre un ciclo cada 10 segundos. 
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Instruccion 44 del Mend [SIDETONE] 
Funcion: Ajusta la intensidad del tono local de OC. 
Valores Disponibles: 0 ~ 100 

Valor Original: 50 


Instruccion 45 del Menu [SQL/RF-G] 

Funcion: Selecciona la configuracién de la perilla de Silenciamiento y de Ganancia de RF 
del panel frontal. 

Valores Disponibles: RF-GAIN/ SQL 

Valor Original: Depende de la version del transceptor. 


Instrucci6n 46 del Menu [SSB MIC] 

Funcion: Ajusta la ganancia del micréfono para el modo de Banda Lateral Unica. 
Valores Disponibles: 0 ~ 100 

Valor Original: 50 


Instrucci6n 47 del Menu [SSB STEP] 

Funcion: Define los pasos de sintonizacion para la perilla en el modo de Banda 
Lateral Unica. 

Valores Disponibles: 1/2.5/5 kHz 

Valor Original: 2.5 kHz 


Instrucci6n 48 del Mend [TONE FREQ] 
Funcion: Define la Frecuencia de Tono 
CTCSS en el radio. 

Valores Disponibles: 50 tonos CTCSS es- 
tandar 

Valor Original: 88.5 Hz 


| 199.5 | 203.5 | 206.5 | 210.7 | 218.1 | 226.7 | 229.1 | 233.6 | 241.8[ 250.3] 2541] - | - | 


Instruccion 49 del Menu [TOT TIME] 

Funcion: Selecciona el intervalo de descon- 

exi6n para el Temporizador de Intervalos de 
Transmision. 

Valores Disponibles: Desconectado (“OFF”)/1 ~ 20 min 
Valor Original: Desconectado 


Instrucci6n 50 del Menu [VOX DELAY] 

Funcion: Define el “periodo de retardo” para el circuito VOX. 
Valores Disponibles: 100 ~ 2500 msec 

Valor Original: 500 msec 
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Instruccion 51 del Menu [VOX GAIN] 

Funcion: Define la ganancia del detector de audio de entrada del circuito VOX. 
Valores Disponibles: 1 ~ 100 

Valor Original: 50 


Instrucci6n 52 del Menu [EXTEND] 

Funcion: Habilita e inhabilita las instrucciones adicionales del Menu (#53 ~ #57). 
Valores Disponibles: Habilitada/ Inhabilitada (“OFF/ON”) 

Valor Original: Inhabilitada 


Instrucci6n 53 del Menu [DCS INV] 

Funcion: Selecciona la codificaci6n DCS “Normal” o “Inversa’”. 

Valores Disponibles: Tn-Rn/Tn-Riv/Tiv-Rn/Tiv-Riv 

Valor Original: Tn-Rn 

“n” = “normal 

“iv” = “inversa” 

Instruccion 54 del Menu [R LSB CAR] 

Funcion: Define el Punto de la Portadora de Rx para la Banda Lateral Inferior. 


Valores Disponibles: —300 ~ +300 Hz 
Valor Original: 0 Hz 


Instrucci6n 55 del Menu [R USB CAR] 

Funcion: Define el Punto de la Portadora de Rx para la Banda Lateral Superior. 
Valores Disponibles: —300 ~ +300 Hz 

Valor Original: 0 Hz 

Instrucci6n 56 del Menu [T LSB CAR] 

Funcion: Define el Punto de la Portadora de Tx para la Banda Lateral Inferior. 
Valores Disponibles: —300 ~ +300 Hz 

Valor Original: 0 Hz 

Instrucci6n 57 del Menu [T USB CAR] 

Funcion: Define el Punto de la Portadora de Tx para la Banda Lateral Superior. 
Valores Disponibles: —300 ~ +300 Hz 

Valor Original: 0 Hz 
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Duplicacion 


Usted puede traspasar todos los datos almacenados de un transceptor a otro mediante la 
ventajosa funci6én de “Duplicacién” que le ofrece el FT-818. Para ello se requiere contar 
con un cable de duplicacién confeccionado por el usuario, a fin de conectar los enchufes 
“ACC” en ambos equipos, tal como se ilustra en el cuadro a continuacion. 


Utilice el siguiente procedimiento para copiar la informacién de un transceptor a otro: 
1. Inserte el cable de duplicacién en el enchufe ACC de sendos CLONE MODE 
equipos. 
2. Apague ambos transceptores y luego oprima firmemente los 
botones y en cada uno de ellos al mis- 


mo tiempo que vuelve a encenderlos. En ese momento, apa- |CLOWE MODE 
rece el icono “CLONE MODE?” iluminado en la pantalla. Rx 
3. Presione la tecla en el radio “a donde van a ser trans- | 


feridos” los datos. Paine ; 
? . fo — Distination radio 
4. En el transceptor que “contiene la informacion original’, 
oprima ahora la tecla GAD. De esta forma, se da inicioala |CLONE MODE 


transferencia de datos, desde el radio de “Origen” al radio de ny Tx 
“Destino”. 
5. Si se suscitara cualquier problema durante el proceso de du- Source radio 


plicacién, el icono “Error” se iluminara en la pantalla del tran- 

sceptor. En este caso, verifique las conexiones de los cables y repita el procedimiento. 
6. Si la transferencia de datos es satisfactoria, apague primero el radio “al cual fueron 

transferidos los datos” y después, el equipo que contenia la informacion “original”. 


Retire el cable de duplicacién. Ahora, la informacion relativa a los canales y al funciona- 
miento es idéntica en ambos equipos. En esta etapa, usted ya puede encender sendos 
aparatos para continuar utilizandolos en la forma habitual. 


INPUT: 13.8V = INPUT :13.8V = 
y 
IND 


GND 


Way 
a a = 
ze zs 5 
J 
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El sistema CAT (Transceptor Asistido por Computadora) del FT-818 le permite controlar 
el transceptor mediante un ordenador personal externo. Tal sistema automatiza por com- 
pleto operaciones de mando multiples, reduciéndolas a un solo clic del rat6n o bien, hace 
posible la comunicacién del radio con paquetes de programas elaborados por otros fabri- 
cantes (como por ejemplo, rutinas de referencias de sintonia para competencias), sin que 
el operador tenga que intervenir (mas de lo necesario) en la operaci6n del radio. 


El Cable de Interconexi6n optativo CAT CT-62 es el cable que une el FT-818 con la com- 
putadora que esta utilizando. Dicho cable posee un convertidor de nivel integrado, el cual 
permite conectar directamente el enchufe ACC del panel posterior al puerto serial de la 
computadora, por lo que no es necesario incluir una caja de conversion de nivel externa 
RS-232C en la instalacion. 


Yaesu no produce programas de ejecucién para el Sistema CAT debido a la gran diversi- 
dad de computadoras personales, sistemas operativos y aplicaciones que existen hoy en 
dia. No obstante, el FT-818 (asi como otros productos Yaesu) estan ampliamente susten- 
tados por paquetes de programas elaborados por terceros, por lo tanto le recomendamos 
que se ponga en contacto con el representante de su localidad para que lo oriente o si 
prefiere, lea los anuncios en publicaciones especializadas de radioaficionados. La may- 
oria de los distribuidores de software también tienen paginas en la Multi Malla Mundial (0 
World Wide Web), las cuales contienen un caudal de informacién sobre las caracteristicas 
y rutinas de apoyo para radio vinculadas con los paquetes de programas que ellos ofrecen. 


La informacién que aqui se presenta le permitira al programador comprender la estructura 
de mando al igual que los cddigos de operacién utilizados en el sistema CAT del FT-818. 


CT-62 (Option) 


ACC 


‘ail N .< 


CT-62 (Option) aI 


70 


Funcionamiento del Sistema CAT 


Protocolo de Datos CAT 


Todas los elementos de mando que se envian desde la computadora al transceptor se 
componen de bloques de cinco bytes, con un maximo de 200 ms entre un byte y otro. El 
ultimo byte de cada bloque corresponde al cddigo operacional de la instruccién, en tanto 
que los cuatro primeros bytes conforman los argumentos (se necesita contar con paramet- 
ros para dicha instrucci6n o si no, con valores ficticios a fin de completar los cinco bytes 
del bloque). Cada byte esta formado por un bit de inicio, 8 de datos, ningun bit de paridad 
y dos de parada. 


L.S.D. 
Start Stop | Stop Command Parameter|Parameter|Parameter| M.S.D. 
Sarfo[+ ffs] «|= fo] | sels 


4: CAT DATA BYTE FORMAT 4 CAT 5-BYTE COMMAND STRUCTURE 


Existen 17 cédigos operacionales en el FT-818, los cuales se incluyen en el diagrama de 
la pagina siguiente. Muchos de estos cédigos son sefhales de mando que alternan entre 
los estados de Conexidn y Desconexi6n, destinadas a emular una determinada accion (por 
ejemplo, “Activacién del PTT” y “Desactivacién del PTT”). La mayoria de estas sefales 
de mando requieren que se configure uno o varios parametros. Independientemente de 
la cantidad de parametros que existan, todo Bloque de Mando debe componerse de cinco 
bytes. 


Del mismo modo, todo programa de control CAT debe componer bloques de 5 bytes se- 
leccionando el cdédigo de instruccién apropiado, organizando los parametros conforme a 
la necesidad y asignando los bytes de argumentos desocupados “ficticios” para rellenar 
el bloque y completar la extensién requerida de 5 bytes (los seudobytes pueden contener 
cualquier valor). Los cinco bytes resultantes son posteriormente enviados, con el cddigo 
operacional al final, desde la computadora a la Unidad de Procesamiento Central del FT- 
818, a través del puerto serial del ordenador y el enchufe ACC del radio. 


Todos los valores de datos CAT son hexadecimales. 


Formacion y Envio de Senales de Mando CAT 


Ejemplo #1: Sintonice la frecuencia del VFO en 439.70 MHz. 

O Conforme a la tabla de sefales de mando CAT, el cédigo de operacidn para el “Ajuste 
de Frecuencia” es 01. Después de colocar el cédigo de operacién en el lugar del quin- 
to bit de datos, se ingresa la frecuencia en las ranuras de los cuatro primeros bits. 


DATOS1 DATOS2 DATOS3 DATOS4 DATOS5 
ai 43 97 00 00 01 
Parametro Sefial de Mando 


Envie estos cinco bytes al transceptor, en el mismo orden que se indic6é anteriormente. 


Ejemplo #2: “Active” el Modo en Frecuencia Compartida en el radio. 

O Conforme a la tabla de sefales de mando CAT el cdédigo de operacién para la “Conexién 
y Desconexién del Modo en Frecuencia Compartida” es 02. Después de colocar el 
cddigo de operacion en el lugar del quinto bit de datos, se ingresan los valores ficticios 
en todas las ranuras de parametros restantes. 


DATOS1 DATOS2 DATOS3 DATOS4 DATOS5 
ui 00 00 00 00 02 
Dummy Data Sefial de Mando 
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Opcode Command Chart 
Command Title Notes 


a on ee CMD = 00: LOCK ON 
a tee | Beg Ince CMD = 08: PTT ON 


P1 ~ P4: Frequency Digits 
Set Frequency | P1 | p2 | P3 | Pa A = ; ; 
01 42 34 56 = 14.23456 MHz 


P1=00:LSB, P1=01: USB, 
P1=02:CW, P1=03: CWR, 
P1=04:AM, P1=08: FM, 
P1=0A:DIG, P1=0C: PKT 


CMD = 05: CLAR ON 
CMD = 85: CLAR OFF 


P1 = 00: “+” OFFSET 

P1 #00: “—” OFFSET 
P3, P4: CLAR Frequency 
P3 P4 


« 


¥ 
12 34 = 12.34 kHz 
Toggle 


CMD = 02: SPLIT ON 
CMD = 82: SPLIT OFF 


P1 = 09: “~" SHIFT 
P1 = 49: “+” SHIFT 
P1 = 89: SIMPLEX 


P1 ~ P4Frequency Digits 
05, 43, 21, 00 = 5.4321 MHz 


P1 = 0A: DCS ON 

P1 = 2A: CTCSS ON 

P1 = 4A: ENCODER ON 
P1 = 8A: OFF 


~ P2: CTCSS Tone Frequency 

CTCSS Tone P1 | p2 | x | x , (Note 1) 
08 85 =88.5 Hz 

DCS Code a 


CTCSS/DCS Mode 


P2 


23 = 023 
Read RX Status Note 3) 
Read TX Status Note 4) 
Read Frequency & 
Mode Status Note) 


CMD = OF: POWER ON (Note 6) 
CMD = 8F: POWER OFF 


POWER ON/OFF 
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Note 1: CTCSS Tone 
CTCSS Tone Frequency (Hz) 


67.0 
82.5 
100.0 
123.0 
151.4 
171.3 
189.9 
210.7 


P1, P2: CTCSS Tone Frequency 
P1 p2 
s 4 


08 85 = 88.5 Hz 


Note 2: DCS Code 
DCS Code 


155 
212 
252 | 255 | 261 | 263 | 265 | 266 
331 
365 
432 
464 
526 
632 | 654 | 662 | 664 | 703 | 712 


| 731 | 732 | 734 | 743 | 754 | - 


S Meter Data 
Dummy Data 


Discriminator Centering 
0: Discriminator is Centered 
1: Discriminator is Off-Center 
SSB/CW/AM mode: 0 
CTCSS/DCS Code 
0: CTCSS/DCS Code is Matched 
1: CTCSS/DCS Code is Un-Matched 
CTCSS/DCS OFF: 0 
Squelch Status 
0: Squelch "OFF" (Signal present) 
1: Squelch "ON" (No signal) 


Note 4: Read TX Status 


TREE HEE 0] 


> PO Meter Data 
Dummy Data 
SPLIT Status 
0: SPLIT "ON" 
1: SPLIT "OFF"h 
> HI SWR Status 
0: HI SWR "OFF" 
1: HI SWR "ON" 
PTT 
0: PTT "ON" (TX) 
4: PTT "OFF" (RX) 


Note 5: Read Frequency & Mode Status 


DATA 1} DATA 2 | DATA3 | DATA 4 | DATA5 


100/10MHz 10/1kHz MODE 00=LSB, 01=USB 
02=CW, 03=CWR 
04=AM, 
4MHz/100kHz 100/10Hz 06=WEM, 08=FM 
| | OA=DIG, OC=PKT 


43 97 00 00 = 439.700MHz 


Note 6: POWER ON/OFF 

O Do not use this command when using Alka- 
line batteries or the supplied SBR-32MH Ni- 
MH battery Pack. 

O Send a 5-byte dummy data (such as “OO, 00, 
00,00, 00”) first, when send this command. 
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Instalaci6n de Accesorios Optativos 


Filtro Optativo: YF-122S, YF-122C 6 YF-122CN 


1. Apague el transceptor presionando el conmutador de desconexion GMM durante 1/2 
segundo y retire a continuacién el Estuche para Baterias FBA-28 o el Bloque de Pilas 
Secas de Hidruro Metalico de Niquel SBR-32MH del equipo. Desconecte ademas el 
cable de CC del conjuntor de ENTRADA: 13,8 V de CC === del panel posterior del 
radio, cuando haga funcionar el FT-818 con una fuente de alimentacién de corriente 
continua. 

2. Tomando como referencia la Figura 1, retire el soporte de la correa para los hombros y 
los dos tornillos de ambos lados del transceptor, suelte posteriormente los cinco tornil- 
los que sujetan la caja superior y saque dicha pieza; finalmente, quite el conector del 
parlante una vez que haya removido la caja superior del radio. 

3. Refiérase a la Figura 2 para ver los puntos de montaje correspondientes a los filtros 
optativos. Coloque el filtro de modo que sus conectores queden alineados con los pas- 
adores de fijacién en el tablero y haga presién sobre él hasta que quede debidamente 
instalado en su lugar. 

4. Vuelva a instalar la caja superior (no se olvide de reinsertar el enchufe del parlante 
interno) y conecte ya sea el Estuche para Baterias FBA-28 o el Bloque de Pilas Secas 
de Hidruro Metalico de Niquel SBR-32MH en el radio (0 en su defecto, acople la fuente 
de CC 0 ambos dispositivos a la vez). Finalmente, mantenga oprimido el interruptor de 
conexion G9 con el objeto de volver a encender el equipo. 

5. Cambie a “SSB” la instruccién #38 del Menu (OP FILTER) (en caso de que estuviera 
instalando el filtro YF-122S), o a “CW” (si se trata del filtro YF-122C 0 YF-122CN). 


6. Con esto se da por concluida la instalacion del filtro en el transcptor. 
Optional Filter 
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000.0,9090000 Mounting Location 
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? y € : 
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Figura 1 Figura 2 
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Método de Reposicion y Conexion del Microprocesador 


Es posible restituir algunas o todas las instrucciones del transceptor a su estado de pro- 

gramacion original utilizando las rutinas de encendido que se incluyen a continuacion: 

qo + POWER ON: Restituye el valor de programacion a su estado original de todas 
las memorias y de las siguientes instrucciones del menu: 
Instrucci6n #06 (AM STEP), 23 (DCS CODE), 30 (FM STEP), 35 (MEM TAG), 42 (RPT 
SHIFT), 47 (SSB STEP) y 48 (TONE FREQ). 


© @&) + POWER ON: Restituye el valor de programacion a su estado original de todas 
las instrucciones del menu (con excepcidn de las siguientes): 
Instruccién #06 (AM STEP), 23 (DCS CODE), 30 (FM STEP), 35 (MEM TAG), 42 (RPT 
SHIFT), 47 (SSB STEP) y 48 (TONE FREQ). 


Q 


+ POWER ON: Realiza el reposicionamiento maestro de la Unidad de Procesa- 
miento Central para la totalidad de las memorias e instrucciones del menu. 


Formato para Datos de Banda 


A continuacién se incluye el Formato para DATOS DE BANDA del FT-818 (disponible en 
el enchufe ACC). La linea para DATOS DE BANDA suministra una tensién escalonada, 
la cual denota la banda de trabajo vigente. Tal informacién puede ser interpretada por un 
dispositivo externo (como por ejemplo un interruptor de antena o amplificador) con el ob- 
jeto de realizar la conmutacién automatica de bandas en el trans. 
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Especificaciones Técnicas 


Caracteristicas Generales 


Gama de Frecuencias: 


Modos de Emision: 


Pasos del Sintetizador (Min.): 
Impedancia de Antena: 


Temperatura de servicio: 
Estabilidad de Frecuencia: 


Tension de Entrada: 


Consumo de Corriente: 


Tamanio del Estuche: 
Peso (aprox.): 


Transmisor 
Salida de Potencia de RF: 
Tipos de Modulacion: 


Desviacion Maxima en FM: 
Emisiones Espurias: 
Supresion de Portadora: 
Supresion de Banda Lateral Op.: 
Respuesta de Frecuencia: 
de Banda Lateral Unica 


Impedancia del Micrdfono: 
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Recepcion: 100 kHz - 33 MHz 
33 MHz - 56 MHz 
76 MHz - 108 MHz (WFM solamente) 
108 MHz - 154 MHz 
420 MHz - 470 MHz 
TransmisiOn: 1.8 MHz - 29.7 MHz 
50 MHz - 52 MHz 
144 MHz - 146 MHz 
430 MHz - 440 MHz 
(Banda de radioaficionados solamente) 
A1A (OC), A3E (AM), J3E (LSB/USB), F3E (FM), 
F1D (9600 bps para paquetes) 
F2D (1200 bps para paquetes) 
10 Hz (SSB/OC), 100 Hz (AM/FM) 
50 ohmios, desbalanceada 
(Seccién frontal: Tipo BNC, Seccién Posterior: Tipo M) 
Entre -10 °C a +60 °C 
+0.5 ppm (CW/SSB/AM), +1 kHz +0.5 ppm (FM) 
(-10 °C a +60 °C) 
Nominal: 13,8 V de CC+15 %, Negativa a Tierra 
De servicio: 8,0 - 16,0 V, Negativa a Tierra 
FBA-28 (con 8 Pilas Alcalinas Tipo “AA”): 12,0 V 
SBR-32MH (Bloque de Pilas de 
Hidruro Metalico de Niquel): 9,6 V 
Silenciado: 250 mA (aprox.) 
Recepcion: 450 mA 
Transmision: 2,4 A (HF/50 MHz/144 MHz), 2.7 A (430 MHz) 
135 (ancho) x 38 (alto) x 165 (fondo) mm 
900 g. (con pilas, antena, sin micrdfono) 


6 vatios (SSB/OC/FM), 2 vatios (Portadora AM) @13,8 V 
SSB: Modulador Balanceado 

AM: Etapa Proxima a la Entrada (Bajo Nivel) 

FM: Reactancia Variable 

+5 kHz (FM-Angosta: +2.5 kHz) 

-50 dB (1.8 - 29.7 MHz), -60 dB (50/144/430 MHz) 

>40 dB 

>50 dB 

400 Hz - 2600 Hz (-6 dB) 


200 - 10k ohmios (Nominal: 600 ohmios) 


Especificaciones Técnicas 


Receptor 

Tipo de Circuito: Superheterodino de Doble Conversién (SSB/OC/AM/FM) 
Superheterodino (WFM) 

Frecuencias Intermedias: 1°"?: 68.33 MHz (SSB/OC/AM/FM); 10.7 MHz (WFM) 


298. 455 kHz 
Sensibilidad: SSB/OC AM FM 
100 kHz - 500 kHz = = = 
500 kHz - 1.8 MHz - 32uvV | 
1.8 MHz - 28 MHz 0.25 uV 2 UV - 
28 MHz - 30 MHz 0.25 uV 2uV 0.5 uv 
50 MHz - 54 MHz 0.2 uv 2 uv 0.32 UV 
144/430 MHz 0.125 pV = 0.2 uv 


(IPO, ATT desconectado, SSB/OC/AM = 10 dB S/N, 
FM = para una sensibilidad SINAD de 12 dB) 


Sensibilidad del Circ.: SSB/OC/AM FM 

de Silenciamiento 1.8 MHz - 28 MHz 2.5 UV - 
28 MHz - 30 MHz 2.5 UV 0.32 uV 
50 MHz - 54 MHz 1 uv 0.2 uV 
144/430 MHz 0.5 uV 0.16 pV 
(IPO, ATT apagado) 

Rechazo de: HF/50 MHz: 70 dB 

Frecuencia Imagen 144/430 MHz: 60 dB 

Rechazo de FI: 60 dB 


Selectividad (-6/-60 dB): SSB/OC: 2.2 kHz/4.5 kHz 
AM: 6 kHz/20 kHz 
FM: 15 kHz/30 kHz 
FM-N: 9 kHz/25 kHz 
SSB (opcién:YF-122S): 2.3 kHz/4.7 kHz (-66 dB) 
CW (opcién:YF-122C): 500 Hz/2.0 kHz 
CW (opcién:YF-122CN): 300 Hz/1.0 kHz 
Salida de AF: 1.0 W 
(8 ohmios, con una distorsién armonica global del 10% o inferior) 
Impedancia de Salida de AF: de 4 a 16 ohmios 
Radiacion conducida: Inferior a 4 nW 


La compania se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo 
aviso, y solo estan garantizadas dentro de las bandas de radioaficionados. 


Los margenes de frecuencias varian segun la version del transceptor; verifique la 
presente informacion con nuestro representante de ventas mas cercano. 


Simbolo ubicado en el equipo 
=== Corriente continua 
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Garantia limitada YAESU 


La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regidn donde se adquirid originalmente este producto. 


Registro de garantia en linea: 
jGracias por la compra de los productos YAESU! jConfiamos en que su nueva radio sirva a sus necesidades durante 
muchos afos! Registre su producto en www.yaesu.com - El rincon del cliente 


Términos de la garantia: 
Sujeto a las limitaciones de la garantia y a los procedimientos de garantia descritos a continuacién, por la presente 
YAESU MUSEN garantiza que este producto esta libre de defectos de material y de mano de obra para su uso 
normal durante el “Periodo de garantia’. (la “Garantia Limitada’). 


Limitaciones de la garantia: 

A. YAESU MUSEN no es responsable de ningun tipo de garantia expresa, excepto de la Garantia Limitada descrita 
anteriormente. 

B. La garantia limitada se extiende Unicamente al comprador usuario final original o a la persona que recibe este 
producto como regalo, y no se extendera a ninguna otra persona o beneficiario. 

C.A menos que se indique un periodo de garantia diferente expresamente para este producto YAESU, el periodo de 

D 

E 


garantia es de tres afios a partir de la fecha de compra comercial por parte del comprador usuario final original. 

. La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regién donde se adquirié originalmente este producto. 

. Durante el periodo de garantia, YAESU MUSEN, bajo su exclusivo criterio, reparara o sustituira utilizando piezas 
de recambio nuevas o reprocesadas), cualquier pieza defectuosa dentro de un periodo razonable de tiempo y libre 
de cargos. 

. La garantia limitada no cubre los costes de envio (incluyendo transporte y seguros) de usted a nosotros, asi como 
tampoco el importe de cualesquiera impuestos, tasas o aranceles. 

G.La garantia limitada no cubre ningun deterioro originado por la manipulacién, uso indebido, 0 no seguimiento 
de las instrucciones suministradas con el producto, modificaciones no autorizadas, 0 dafios a este producto 
por cualquier razoén, como por ejemplo: accidente; exceso de humedad; relampagos; subidas de tensidn de la 
red; conexién a la tensi6n de suministro incorrecta; dafios causados por procedimientos de embalaje o envio 
inadecuados; pérdida, descomposicién o dafios de los datos almacenados; modificacién del producto para la 
habilitacién de su funcionamiento en otro pais o con otro propdésito diferentes al pais/propdsito para el que ha sido 
disefiado, fabricado, homologado y/o autorizado; o la reparacién de productos dafados por dichas modificaciones. 

H.La garantia limitada se aplica Unicamente al producto tal como existia en el momento de la compra original, 
por parte del comprador comercial original, y no impedira a YAESU MUSEN la realizacién de cualquier cambio 
posterior de disefio, afadiendo, o mejorando, las siguientes versiones de este producto, ni impondra a YAESU 
MUSEN ninguna obligacién de modificacién o alteracidn de este producto para ser conforme a dichos cambios o 
mejoras. 

|. YAESU MUSEN no asume responsabilidad alguna por ningun dafio consecuencial originado por, o resultante de, 
cualquier defecto en materiales o mano de obra. ! 

J. EN LA MAXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, YAESU MUSEN NO SERA RESPONSABLE POR NINGUNA 
GARANTIA IMPLICITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. 

K. Si el comprador minorista original respeta debidamente los procedimientos de garantia descritos abajo, y YAESU 
MUSEN elige enviar al comprador un producto de sustitucién en lugar de reparar el “producto original”, entonces la 
garantia limitada se aplicara al producto de sustitucién Unicamente por el periodo restante de garantia del producto 
original. 

L. Las condiciones de la garantia varian de regidn a regidn, o de pais a pais, razon por la cual algunas de las 
limitaciones anteriores podran no seran aplicables a su localizacién. 


Procedimientos de garantias: 

1. Para encontrar el centro de servicio YAESU autorizado de su pais/regién, visite www.yaesu.com. Contacte con el 
centro de servicio YAESU en cuanto a las instrucciones especificas para la devolucién y envio, 0 contacte con el 
concesionario/distribuidor autorizado YAESU a través del cual se adquirié originalmente el producto. 

2. Incluir la prueba de compra original correspondiente al distribuidor/concesionario autorizado de YAESU, y enviar 
el producto, con portes pagados en origen, a la direccion indicada por el centro de servicio de YAESU de su pais/ 
region. 

3. Ala recepcion de este producto, devuelto de acuerdo con los procedimientos descritos anteriormente, a través del 
centro de servicio autorizado YAESU, se realizaran todos los esfuerzos razonables por parte de YAESU MUSEN 
para conseguir que este producto sea conforme a sus especificaciones originales. YAESU MUSEN devolvera el 
producto reparado (0 el producto sustituido) libre de cargos al comprador original. La decisién de reparar o de 
sustituir este producto queda a discrecién Unicamente de YAESU MUSEN. 


Otras condiciones: 

LA RESPONSABILIDAD MAXIMA DE YAESU NO EXCEDERA DEL PRECIO DE COMPRA REAL PAGADO 
POR EL PRODUCTO. EN NINGUN CASO SERA YAESU MUSEN RESPONSABLE POR LA PERDIDA, DANOS 
O DESCOMPOSICION DE DATOS ALMACENADOS, O POR DANOS ESPECIFICOS, INCIDENTALES, 
CONSECUENCIALES, O INDIRECTOS, CUALESQUIERA SEA SU CAUSA; INCLUIDOS SIN LIMITACION 
LA SUSTITUCION DE EQUIPO Y PROPIEDAD, ASI COMO CUALQUIER COSTE DE RECUPERACION, 
PROGRAMACION O REPRODUCCION DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS 
CON EL PRODUCTO YAESU. 

Algunos paises de Europa y algunos estados de EE.UU. no permiten la exclusion o limitacién de dafos fortuitos o 
derivados, o la limitacién con respecto a la duracion de una garantia implicita, por tanto es posible que no se apliquen 
las anteriores limitaciones o exclusiones. Esta garantia proporciona derechos especificos, pueden existir otros 
derechos que variaran entre paises de Europa o entre estado y estado dentro de EEUU. 

Esta garantia limitada quedara anulada si la etiqueta que incorpora el numero de serie ha sido extraida o borrada. 
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Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta unidad en modo de 
transmisién requiere que los operadores tengan una licencia de radioaficionadovalida emitida por la 


autoridad de licencias de radioaficionadode sus paises respectivos para las frecuencias y los niveles de 
potencia de transmisi6n a las cuales transmite esta radio. El incumplimiento de esto puede ir en contra 
de la ley y resultar en acciones legales. 


Declaraci6n de Conformidad UE 
Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd. de Tokio, Japon, por la presente declaramos que este equipo de 
radio FT-818 cumple totalmente con la Directiva 2014/53/UE sobre Equipos Radioeléctricos de la 
UE. El texto completo de la Declaracién de Conformidad de este producto se encuentra disponible 
para su consulta en http://www.yaesu.com/jp/red 


ATENCION - Condiciones de uso 


El transceptor trabaja sobre frecuencias que estan regu- 
ladas y que no se permite sean utilizadas sin autorizacién 
en los paises de la UE mostrados en esta tabla. Los usu- 
arios de este equipo deberian comprobar con su autoridad 
de gestidn del espectro local las condiciones de licencia 
aplicables para este equipo. 


Eliminacion de sus equipos eléctricos y electronicos 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no pueden eliminarse como 
basura doméstica. 

Los equipos eléctricos y electrénicos deben reciclarse en una instalaci6n capaz 
de manejar estos elementos y los subproductos de su eliminaci6on. 

En los paises de la UE, contacte con su proveedor local del equipo o con el 
centro de servicio para informacién sobre los sistemas de recogida de residuos 
en su pais. 


WA HSU 
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